س س كت ت تت ت ات ت ت ت ل ت ل ت ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ا سے 


| 1 اختر الإجابة الصحيحة: 
| ا رومد اغد ا کر 

) أ الأسلاك © المصباح © البطارية 

: @ تحدث عملية التنفس الخلوي في yy‏ 

0 الميتوكوئدريا © الجدار الخلوي ج الغشاء البلازمي © النواة 
۰ () عند احتراق أحد المصابيح المتصلة على التوازي مسي EE Ala‏ 


L_ 


المفتاح 


أ تزداد إضاءة ب تنطفئ ج تقل إضاءة 6 لا تتأثر 
(4) تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة يُعبر عن عملية 0007 
6 التكثف 8 انصهار © التجمد @ التبخر 


ب علل: تحتوي الكلية على النفرونات. 


السؤال الثاني 


أ ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات التالية: 
(1) لا يمكن التحكم في حركة عضلات الرقبة. ) 
(2) تنتقل حرارة الشمس إلينا عن طريق التوصيل. ) 
© يختزن الكتاب الموضوع على الطاولة طاقة وضع. ١‏ 
(4) تحتوي الخلية النباتية على فجوة عصارية كبيرة. ) 
ب ماذا يحدث إذا كانت جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة؟ 


أ أكمل العبارات التالية: 
(0 يفرز جهاز الغدد الصماء 520008 التي كنشاغن الجسم على الاستجابة في المواقف التتلفة. 
(2) يُحوّل المولّد الكهربي الطاقة الميكانيكية إلى طاقة 00 
(3) تنتقل الحرارة في المواد السائلة و مسي ب امن الحول الخرارى. 
ب اكتب المصطلح العلمي: 
(1) وحدة بناء الكائن الحي. ) سنا 
(2) قوة تسحب الأجسام لأسفل باتجاه مركز الأرض. ١‏ ص 


الصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسي الأول N‏ 


س س كت ات كت ت ت ل ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ل ت ت ل ت ت ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ا سے 


أ أ ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات التالية: 
(1) تحوّل الميتوكوندريا السكر إلى طاقة. ) 
(2) يتخلص الجسم من العّرق عن طريق الجلد. ) 
(3) عندما تكتسب المادة طاقة حرارية فإن المسافات بين جزيئاتها تقل. ) 
(4) تقاس الحرارة بوحدة السعر الحراري. ) 

ب ماذا يحدث عند: عدم ترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية؟ 

لسؤال الثاني 

أ اختر الإجابة الصحيحة: 

(0 أي من العضياتالثالية:35ا15[ل]] تغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها؟ 


أ الفجوة العصارية ب الميتوكوندريا ج جهاز جولجي د الشبكة الإندويلازمية 
(2) أي من المواد الآتية ينجذب للمغناطيس؟ 

أ الألومنيوم ب الخشب ج النيكل د البلاستيك 
(3) تنتقل الحرارة بين الأجسام الصلبة المتلامسة عن طريق الس و اوی 

أ الاتزان ب التوصيل ج الإشعاع د الحمل 


(4) قوة الترابط بين جزيئات مسمس gE‏ ها كك 
أ الثلج © الزیت ج الماء 6 الأكسجين 


ب ما هي العوامل التي تتوقف عليها قوة الجاذبية؟ 


3 ساب ااي 12110111001 عند لمس سلك غير معزول يمر به تيار كهربي. 

(2) السائل الهلامي الذي تسبح فيه كل مكونات الخلية هو e‏ 

)@ يحتوي اللعاب على تعمل على تفكيء الطعام في الفم. 

(4) درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية هي o.‏ 


ب علل: يُصنع مقبض مكواة الملابس من البلاستيك. 


0 


أ أكمل العبارات التالية: 
() تتكون اليوريا من استهلاك ا 


لسؤال الثاني 
أ اختر الإجابة الصحيحة: 
© تصب إنزيمات ١‏ >01 وها ووي اة الصفراوية فى 0 
6 الأمعاء الغليظة © الأمعاء الدقيقة @ المعدة 6 الكيد 
(2) جميع ما يلي من المواد الإخراجية ما عدا 2100 
6 العرق ب البراز @ البول © ثاني أكسيد الكربون 
(3) جميع ما يلي يحدث عند تحول الميثانول إلى بخار ما عدا ° OD‏ 
0 أكتسان حرارة 4اش حراري «3© زيل #اكرعة الجزيثات ® تباعد الجزيثات 
(4) الكرة الساكنة أعلى تل تمتلك طاقة 1000 
أ حركة ب كهربية ج وضع د ضوئية 
ب لاحظ الشكل» ثم أكمل: ب 1) 
يتحقق أعلى عزل حراري للمقبض عند النقطة 500 


أ ضع علامة (⁄) أو علامة (/) أمام العبارات التالية: 
(1) يمكن للحرارة الانتقال من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. ) 
(2) تتمدد المادة عند نقص المسافات بين جزيكاتها. ١‏ 
(3) يتم تخزين البراز في المستقيم. ١‏ 
ب اكتب المصطلح العلمي: 


الصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسي الأول N‏ 


(1) مجموعة من الأنسجة مرتبطة معًا تتشارك في أداء وظيفة معينة. ) n‏ 
(2) مسار مُغلق لحركة التيار الكهربي. ) ”2 


سمدم 


=== 


س س كت ات ت ت ت ت ات ت ت ت ل ت ت ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ا سے 


(1) تستطيع الخلية .................... صنع غذائها بنفسها. 
#9 يققاص الجسم من العرق عن طرق 00 


(3) تصنع الأسلاك الكهربية من مواد essere‏ 
(4) سرعة تحرك جسيمات الماء الساخن د دفن سرعة قحرك حؤيقات الماء البازد. 


ب ما الفرق بين العضلات الإرادية والعضلات اللاإرادية؟ 


اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: 


0 تتشابه وظيفة حراس بوابات المدينة مع غضية .قن الخلايا: 
4 البلاستيدة ال اء ® غشاء الخلية ج الفجوة العصارية © النواة 


أ الماء @ الزاجاج جا الثلج 6 الأكسجين 


(3) يمكن استخدام برادة ..............لتوضيح مخطط المجال المغناطيسي. 
أ الألومنيوم هااالاستيك © ھاس 6 الحديد 
تضخ عضلة مادم الم إلى جه أجزاء الجسم مع كل نبضة. 
أ العين ب القلب ج الرقبة د الذراع 


ب نشعر بالحرارة عند حمل إناء معدني به طعام ساخن. ما سبب ذلك؟ 


أ ضع علامة (⁄) أو علامة (/) أمام العبارات التالية: 
(1) لا توجد علاقة بين الكهرباء والمغناطيسية. 
(2) يوجد الكلوروفيل في الخلايا الحيوانية. 
(3) من مكونات الدائرة الكهربية البطارية والمفتاح الكهربي. 
(4) يتخلص الجسم من الفضلات الصلبة عن طريق النفرونات. 
ب لاحظ الشكل» ثم اختر: 
تنتقل الحرارة من لهب الشمعة إلى يديك عبر ساق الألومنيوم عن طريق 


ساسا ساس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت م ت ت ت ت م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت م ا سے 


أ أكمل العبارات التالية: 
(1) المواد ...................... جسيماتها قريية من بعضهاء وتهتز حول موضعها. 
(2) يفرز البنكرياس ...................... لتفكيك الطعام فى الأمعاء الدقيقة. 
(3) الحرارة صورة من صور yT‏ 


02 8 نظام يتكون من جموعة من 1521101111111 
ب أي من العضيات التالية تحول السكر إلى طاقة في الخلية؟ 


أ اختر الإجابة الصحيحة: 


(1) عندما يتدفق تيار كهربي عبر سلك ينتج 0110011111111 حول السلك. 
6 ضوء © اذا © صوت © مجال متحاطيسي 


(2) لا تستطيع الخلايا الحيوانية القيام بعملية البناء الضوئي لعدم احتوائها على 000 
@ الميتوكوندريا © السيتوؤلازم ج [البلاستيداات الخضراء | الجدار الخلوي 


(3) عند احتراق أحد المصابيح المتصلة على التوالي ...جات المصابيح. 
أ تزداد إضاءة ب تقل إضاءة ج لا تتأثر د تنطفئ 
(4) يتخلص الجسم من فضلات الطعام غير المهضوم عن طريق N‏ 
أ القناة البولية ب فتحة الشرج ج الأمعاء الدقيقة 
ب لاحظ شكل الجهاز البولي الذي أمامك» ثم أكمل: 
الجزء المشار إليه هو 21111111100110 ووظيفته 3 جميع 518+ شهه**شظش#ظ22# 


أ ضع علامة (⁄) أو علامة (/) أمام العبارات التالية: 


(1) الجاذبية والمغناطيسية هما قوتان غير مرئيتين. ( ) 
)@ عند التحمد تزداد سرعة حزيئات المادة. () 


(3) يتخلص الجسم من غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق الزفير. ۰ 
ب اكتب المصطلح العلمي: 
(1) تقل طول العضلة لتحريك العظام. ) 2001111110 ( 


(2) متوسط طاقة حركة ذرات وجزيثات المادة. ) e‏ 

ر و 
م11 AO‏ 3 
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س س كت ات كت ت لت ت ت ت لك لك ت ت ت ت ت ل ت ت ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ا سے 


السؤال الأول: 

O‏ )ج( (2) (i)‏ (© (د) @ (ج) 

ب لترشيح الدم من الفضلات. 
السؤال الثاني: 

6 2 (© ي @/ 

ب ستسمح كل المواد بانتقال الحرارة من خلالها وسنتعرض للخطر عند الإمساك بالأجسام شديدة السخونة. 
السؤال الثالث: 

1 الهرمونات (2) كهربية (3) الغازية 

ب (1) الخلية (2) الجاذبية 


السؤال الأول: 


XG) / ©( > 06‏ (4) ل 

ب ستتمدد القضبان عند تعرضها للحرارة مما يتسبب بحدوث انحناءات تؤدى الى حدوث حوادث 
السؤال الثاني: 

1 (ج) © (ج) (© (ب) (4) (î)‏ 

ب الكتلة والمسافة 
السؤال الثالث: 

أ (1) صدمة كهربية (2) السيتوبلازم (3) إنزيمات (4) درجة الغليان 

ب لأنه عازل للحرارة فيمنع وصول الحرارة الى أيدينا فنتمكن من الإمساك بمقبض المكواة 


1 2 © ۰ 
1 37--- بل هع 259 2 ] 6ز ل 9 ED‏ 
* الصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسي الأول N‏ 


1 2 
Bk‏ 
4 إجابات نماذج اختبارات العلوم ۵ 


س س كت ت ل ت ت ت ل ت ت ت ت ت ت ت ت ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ا سے 


السؤال الأول: 
1) 1) البروتينات (2) الصلبة (3) الترمومتر (4) النواة 
ب لأنه يتميز يخاصية النفاذية الاختيارية 

السؤال الثاني: 
6 ب (©) (ب) (© (ب) @ )ج( 


ب النقطة (ب). 


السؤال الثالث: 
ير 2 @/ 
©( العضو /2) الدائرة الكهربية المغلقة 
السؤال الأول: 


أ (1) النباتية (2) الجلد (3) موصلة (4) أكبر 
ب العضلات الإرادية يمكن التحكم في حركتها - العضلات اللاإرادية لا يمكن التحكم في حركتها. 
السؤال الثاني: 
@ 0 (ب) © (د) © (د) (e‏ 
ب لأن المعادن جيدة التوصيل للحرارة فتنتقل الحرارة من الإناء إلى أيدينا 
السؤال الثالث: 
ير )2 X (4) 40 X‏ 
ب التوصيل. 


س س كت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ا سے 


السؤال الأول: 
6 (1) الصلبة 5-50 (3) الطاقة © الأنسجة 
ب (2) 

؛ السؤال الثاني: 


O) @‏ )د( © (ج) © (د) (4) (ب) 
ب المثانة - البول لحين التخلص منه. 
۰ السؤال الثالث: 
6 > 2 40 
ب (1) انقباض العضلة 


(2) درجة الحرارة 


1 9 
/ ابت 
فم < الصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسي الأول R‏ 


ف الاختبارات النهائية Ca:‏ 


© (أ) ضع علامة (”) أوعلامة (76) أمام العبارات الآتية: 
(1) يزداد حجم المواد وتتمدد بالتسخين. 
© تنتقل حرارة الشمس إلينا عن طريق التوصيل. 
(3) يختزن الكتاب الموضوع على مكتب طاقة وضع . 
(©) يبدأ امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم في الأمعاء الدقيقة. 


يون حي اجن اپ 
سه سد سد سد 


(ب) علّل لما يأتي: تُصنع أواني الطهي من الألومنيوم. 
© (أ) اختر الإجابة الصحيحة: 
© كلَّ مما يلي من المواد الإخراجية ما عدا کی 
(أ) ثاني أكسيد الكربون (ب) العرق (ج) البراز (د) البول 
(2) عندما تتحول المادة من صورة لأخرى فإن كتلتها aE‏ 
(أ) تزداد (ب) تقل للنصف (ج) تتناقص (د) تظل كما هي 
(3) وحدة بناء الكائنات الحية O.‏ 0 
(أ) الجهاز (ب) النسيج (ج) العضو (د) الخلية 
(ب) اكتب المصطلح العلمي: 
(1) مواد تسمح بتدفق الطاقة الكهربية خلالها بسهولة. ) torn‏ 
(2) درجة الحرارة التي يتحول عندها الزجاج الصلب إلى سائل. ) ا 
® (أ) أكمل بكلمة مما بين القوسين: 
(1) تستطيع الخلية النباتية القيام بعملية البناء الضوئي لوجود ...00 (النواة-البلاستيدات) 
(2) يعتبر ...من المواد المغناطيسية. (البلاستيك - النيكل) 


() يتحول الماء إلى بخار عند درجة حرارة تُعرف بدرجة ا سي 02 لقا اھان 


(ب) لاحظ الشكل الذي أمامكء ثم أكمل: 


(2) اذكر وظيفة الجزء (أ): eam‏ 


Ca 2 الاختبارات النهائية‎ E 


© (أ) ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 
(1) الخشب من المواد العازلة للكهرباء. 
(2) قوى الترابط بين جزيئات المادة الصلبة صغيرة جدًا. 
(3) يتكوّن البول من اليوريا والماء وفضلات أخرى. 
(4) تنتقل الحرارة عبر المواد الصلبة بالحمل الحراري. 


e هد | 17ج ؟‎ OS 
ا ا کا ا‎ 


(ب) علّل لما يأتي: ارتفاع الكحول داخل الترمومتر لأعلى عند وضعه في ماء ساخن. 

© (أ) اختر الإجابة الصحيحة: 

(1) يمكن فحص الخلايا بواسطة 7 
(أ) التلسكوب (ب) المغناطيس (ج) الترمومتر (د) الميكروسكوب 

© أي العمليات التالية تحتاج إلى اكتساب طاقة حرارية ؟ 
(أ) التجمد (ب) التكثف (ج) التبريد (د) الانصهار 

(3) تحصل الخلية على الطاقة من عملية مس اتی قدت فی الموتوكوتدريا. 
(أ) الإخراج (ب) التنفس الخلوي (ج) الامتصاص (د) الحركة 
(ب) اكتب المصطلح العلمي: 

(3) العضلات التي لايمكن التحكم في حركتها. ) E‏ 

(2) حركة الإلكترونات في مسار مغلق داخل الأسلاك الكهربية. ) 1E E‏ 


© (أ) أكمل بكلمة مما بين القوسين: 
(3) أصغرنظام تتكون منه أجسام الكائنات الحية هو کی ETA‏ 
(2) ينتقل الطعام غير المهضوم إلى ةا الندية التكلسن عند (الكبد ‏ الأمعاء الغليظة ) 


(3) عند فقد المادة طاقة حرارية يحدث لها E‏ ا (اتكباكن کدی 
(ب) لاحظ الشكل الذي أمامك. ثم أكمل: ‏ - 

(1) الجر (1) پھر ان gege‏ © “يي || | E‏ 

(2) هذا الجزء يخلّص الجسم من 00 


الاختبارات النهائية © 


© زيادة ضربات القلب عند الخوف تعتبر استجابة من الجهاز الدوري. 


(2) يصاحب عملية التجمّد والتكثف ارتفاع في درجة حرارة المادة. 


(3) تستخدم الخرسانة في تشييد المباني لصلابتها الشديدة. 


© يحتوي اللُعاب على إنزيمات تعمل على تفكيك الطعام وتحويله إلى مواد بسيطة. 


(1) مصدر الطاقة في الدائرة الكهربية One nels)‏ 
(أ)الأسلاك (ب)المصباح (ج)البطارية (د) المفتاح 
بتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 
(أ) البلاستيدات الخضراء (ب) جهاز جولجي (ج) النواة (د) السيتوبلازم 
(3) تُغطى أسلاك الكهرباء بالبلاستيك لأنه مادة E Oo‏ 
(أ) مغناطيسية (ب ) مُوصّلة للحرارة 
(ج) عازلة للكهرباء (د) مُوصّلة للكهرياء 
© النمط الذي تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس. 
(2) مواد تُّفْرّز من الغدد الصماء تساعد الجسم على الاستجابة في المواقف المختلفة . 


(الغازية - الصلبة) 
(نيوتن - روبرت هوك) 
(المغناطيس - الترمومتر) 


ص مم E‏ ي ١‏ : 
في هذه الدائرة متصلة على ............... (التوالي - التوازي) 
(2) عند احتراق أحد المصباحين فإن المصباح الآخر 252 


(ينطفئ - يظل مضيئًا) 


الاختبارات النهائية 


) أمام العبارات الآتية: 


(0 تزداد سرعة الحسيمات كلما ارتفعت درجه ة حرارة المادة. 


1 2 

(2) يتكوّن العضو من مجموعة من الأنسجة. 0 
(3) تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. 
(4) ينجذب الخشب إلى المغناطيس. ) ) 

(ب) فسّر: الإصابة بصدمة كهربية عند لمس سلك كهربي غيرمعزول . 
© (أ) اختر الإجابة الصحيحة: 
(0) إذا تم استبدال مفتاح دائرة كهربية مغلقة بقطعة من المطاط. أي مما يلي يكون صحيحًا؟ 

(أ) تظل الدائرة مغلقة (ب) يتدفق التيار 

(ج) لا تتأثر الدائرة (د) تصبح الدائرة مفتوحة 
(2) تتكوّن اليوريا من استهلاك 0 

(1) البروتينات (ب) الأملاح المعدنية (ج) الكريوهيدرات (3)التشوياتة 
(3) تصب إنزيمات البنكرياس والحويصلة الصفراوية في TEE‏ 

(أ) الكبد (ب) الأمعاء الغليظة (ج) الأمعاء الدقيقة (د) المعدة 
مسمس 9205901090 ) E‏ 
(2) طريقة توصيل للدوائر الكهربية يسري فيها التيار في مسار واحد. ) eee‏ 
(1) عند تحؤل الثلج إلى ماء فإن المسافات بين الجزيئات tot ta‏ (ققل -تزذاد) 
(2) مادة لا تسمح بانتقال الكهرباء خلالها بسهولة e Ua‏ ل(الحدييا البلةسشيك) 
(3) المثانة من أعضاء الجهاز 011 (الدوري - البولي) 

(i) ۱ a EY 
(الحيوان-التبات)‎ eT هذه الخلية وىة اة‎ )4( 
اليد (ا) يشير الى 12120 (السيتويلازم - النواة)‎ )9( 


بحي جح ا 


ب« الاختبارات النهاتية 


٠‏ © (أ) ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآ 

(1) تسري الإلكترونات في الدائرة الكهربية المفتوحة. 

(2) تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية عند درجة الغليان. 
© يخرن الجلوكوز في المعدة والعضلات على شكل جليكوجين. 
(4) يتخلص الجسم من الطعام غير المهضوم عن طريق فتحة الشرج . 


© (أ) اختر الإجابة الصحيحة: 
(1) تقل المسافات بين جزيئات المادة ويزداد الترابط بينها عند 00 re‏ 
(أ) التبخر (ب)التمدد الحراري (ج)الانكماش الحراري (د)الانصهار 
(2) تنتقل الحرارة في عن طريق الإشعاع الحراري. 
(أ) المواد الصلبة (ب)الفضاء (ج)السوائل (د)البلاستيك 
(3) تسبح عضيات الخلية في 12 
(أ) النواة (ب)البلاستيدات الخضراء 
(ج) الشبكة الإندوبلازمية (د) السيتوبلازم 
(ب) اكتب المصطلح العلمي: ‏ 
() طريقة توصيل الدوائرالكهربية عندما يتدفق التيارالكهربي في أكثرمن مسار. 
(2) المواد التي لاتنجذب إلى المغناطيس. 
٠‏ © (أ) أكمل الجمل التالية: 
٠‏ في الخلية النباتية من مادة السليلوز. 
ومواد أخرى مثل الحجرالجيري وكربونات الصوديوم . 
دورًا مهما في عملية التنفس. 


EE EADS IED‏ (الكبد - المعدة) 
(2) اذكر وظيفة الجزء (2) 0110 


ف الاختبارات النهائية © 


© (أ) ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 
() تنبسط العضلات ويقل عدد مرات التنفس عند التعرض لمواقف الخوف الشديد. 
(2) يحاول العلماء ابتكار أنسجة ذكية لصنع ملابس تحتفظ بحرارة الجسم عند ارتدائها. 
(3) تفرز المعدة حمضًا وإنزيمات لتفكك الطعام كيميائيًا ويتم هضمه. 
(4) يمكن التحكم في العضلات الإرادية. 


(ب) علّل لمايأتي: ينجذب الحديد إلى المغناطيس. ‏ 


وه ١‏ ل عد ا N om.‏ حرا 
صا دا سد سب 


© (أ) اختر الإجابة الصحيحة: 
(1) العضية المسئولة عن تخزين الماء والفضلات في الخلية 9099 ا 

(أ) الفجوة العصارية (ب)الجدار الخلوي (ج)السيتويلازم (د) جهاز جولجي 
(2) عند تجمد مصهور الألومنيوم AEE aR‏ 

(أ) تتباعد (ب ) تزداد طاقة حركة (ج) تتقارب (د) تزداد سرعة 
(3) يسمح ........................... بدخول وخروج الماء من وإلى الخلية ؛ للحفاظ على توازن المياه داخلها. 

(أ) السيتوبلازم (ب) غشاء الخلية ‏ (ج)البلاستيدة الخضراء (د) الفجوة العصارية 
- (ب)اكتب المصطلح العلمي: ‏ 
(3) عملية يتخلص فيها الجسم من الفضلات التي تنتجها الخلايا. ) Sa‏ 
(2) تغير فيزيائي يحدث لبخارالماء نتيجة فقد جزيئاته للطاقة الحرارية. ) EEE‏ 


(1) مصدر الطاقة في الدائرة الكهربية ne‏ (الأسلاك - البطارية ) 
(2)الحيز الذي تظهر فيه آثار القوة المغتناطيسية حول المغناطيس 0 

(التيار الكهربي - المجال المغناطيسي ) 
(3) تنتقل الحرارة في الماء عند تسخينه عن طريق سمج اا (الإشعاع - الحمل) 


ت ا ع جح ااا > کے ا 52 


(1) المصابيح في هذه الدائرة متصلة على ع م (التوازي <التوائي) o‏ 2 
(2) التيار في هذه الدائرة يكون له OO‏ :. 


(مسارات كثيرة - مسار واحد ) 


الاختبارات النهائية 


© (أ) ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 
(1) البكتيريا من الكائنات عديدة الخلايا. 
(2) تتحكم النواة في كافة أنشطة الخلية مثل الانقسام لتكوين خلايا جديدة. 
© قوى الترابط بين الجزيئات متشابهة في جميع المواد. 
© الفجوة العصارية في الخلية النباتية أكبر من الخلية الحيوانية. 


(ب) للمثانة دورفي عملية الإخراج في الجهاز البولي. حدّده. 


© (أ) اختر الإجابة الصحيحة: 
© لاتستطيع الخلايا الحيوانية القيام بعملية البناء الضوئي لعدم وجود عع ا 
(أ) السيتويلازم (ب) الفجوة (ج) البلاستيدات الخضراء (د)الجدارالخلوي 
النظام الأكبر في أجهزة جسم الإنسان. 
(أ) الجزيئات (ب) الأعضاء (ج) الخلايا 
() يتوقف انتقال الحرارة بين جسمين عند درجة حرارتهما. 
(أ) ارتفاع (ب) تساوي اتخقاض 
(ب) اكتب المصطلح العلمي: 
(1) مسار مغلق تتدفق فيه الإلكترونات خلال مادة موصلة. 
(2) نشا حيواني مخصص لتخزين الطاقة بواسطة الكبد والعضلات. 
© (أ) أكمل الجمل التالية: 
(1) تتكوّن المادة من جُسيمات صغيرة تسمى 111 


© العضلات التي تنقبض لغلق جفن العين عند الترامش من العضلات eg‏ 


(3) تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة 


اي الكت عي 3 ىن 
7 و 4 ا 


0. 


الل 


(1) النمط الذي تكوّنه 


7 الاختبارات النهائية 


@© (أ) ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 
() العضو الرئيسي في الجهاز البولي هو الكليتان. 
(2) تزداة المسافات بين جزيئات المادة عند اكتسابها طاقة حرارية. 
(3) تصبغ أجزاء الخلايا بمحلول أزرق الميثيلين ليتم فحصها بالميكروسكوب. 
(4) يُفضل توصيل الدوائر في المنازل على التوالي. 


جر" "حي HS E‏ 
ج ا ج #رهة 


(ب) ماذا يحدث عند: تلامس جسمين أحدهما ساخن والآخر بارد؟ 


© (1) اختر الإجابة الصحيحة: 


(1) تنگ في نشاط الخلية ومسئولة عن انقسامها. 
(أ) الفجوة (ب) البلاستيدات ١‏ (ج)الشبكةالإندوبلازمية (د)النواة 


(2) أي من هذه المواذ يجهل الدائرة الكهربية مشفتوحة عند توصيله بهاة 


(أ) النحاس (ب) الخشب (ج) الحديد (د) الألومنيوم 
© الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة يسمى SOO‏ 

(أ) المريء (ب) القناة البولية (ج) المستقيم (د) البنكرياس 

(ب) اكتب المصطلح العلمي: 
(3) جُسيمات صغيرة مشحونة تتحرك داخل الأسلاك في الدائرة الكهربية المغلقة. ) ل ا 
2 القوة التي كسيب سقوط الأشياء لأسفل باتجاه الأرض. 2 ( 
© (أ) أكمل بكلمة مما بين القوسين: 

(1) عند ارتفاع درجة الحرارة يحدث لون للها (انكماش - تمدد) 
(2) مقدار الطاقة الحرارية للميثانول السائل ............ من مقدارالطاقة الحرارية لبخارالميثانول. (أكبر- أقل) 
(3) تتحول العادة من الحالة ...إلى الحالة الستائلة بالتبريد. (الشازية- الصبلية) 
(ب) لاحظ الشكل الذي أمامك» ثم اختر: 
لمق أن تپ المسافيو ....................... للمغناطيس. (الحديد - الألومنيوم) 
(2) المادة التي لاتنجذب للمغناطيس تسمى مادة 1 Sn‏ 


(مغناطيسية - غير مغناطيسية ) “ل oY"‏ کج 


3 الاختبارات النهائية © 


@© (أ) ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 

© تنتج اله رناة عت دوراق لتا مات الموعود ةداغل المولدات: 

(2) تعمل المقاومة الكهربية على زيادة تدفق التيار في الدائرة الكهربية. 
تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تمدد وانكماش السائل الموجود بداخله. 

(4) تنتقل الحرارة في ساق من الحديد بالتوصيل. 


(ب) فسّر: أهمية الشبكة الإندوبلازمية في الخلية. 


© (أ) اختر الإجابة الصحيحة: 


(1) وظيفة الغشاء البلازمي في الخلية 757772 

(أ) تخزين الفضلات (ب)البناء الضوئي (ج) دخول وخروج المواد 
© يجذب المغناطيس كلا مما يلي ما عدا O ON‏ 

(أ)النيكل (ب ) مسامير الصلب (ج)الحديد 
(3) ينصهر الثلج ويتحول إلى ماء عندما 11000 

(أ) يكتسب حرارة (ب)تتقارب جزيئاته (ج) يفقد حرارة 


(ب) اكتب المصطلح العلمي: 
(1) أجزاء صغيرة داخل الخلية تقوم بوظائف خاصة. 
(2) وحدات مجهرية داخل الكلى. تُرشح الدم من المواد الضارة. 


© (أ) أكمل بكلمة مما بين القوسين: 
(1) يتخلص الجسم من الفضلات أثناء التعرق عن طريق 50 
(2) سحب اليد عند ملامسة جسم ساخن تكامل بين الجهازين العصبي و. a‏ 
(3) حول الميتوكوند ريا السكوالى عسي فاقل القلية, 
(ب) لاحظ الشكل الذي أمامك» ثم اختر: 
(1) من المحتمل أن تكون هذه الجزيئات لمادة IO‏ 
(الأكسجين - الحديد) 
(2) عة تعزن هذة المادة للحوازة 52000535 (كتسنهوت جمد 


LI ED: E 1‏ 
0 ذا ا سحا | |4 4ض 


(د) نقل البروتينات 


(د) النحاس 


(د )تقل سرعة جزيئاته 


(الرئتين - الجلد) 
(الهضمي - العضلي) 


(طاقة - ضوء) 


3 الاختبارات النهائية © و 


© (أ) ضع علامة ( ⁄) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 
(1) تمتلك الدرّاجة الساكنة أعلى التل طاقة وضع. 


تنقي الكلية الدم من الفضلات الضارة مثل اليوريا. 
(3) عند لف سلك يسري به تيار كهربي حول مسمار من الحديد لاينتج أي مجال مغناطيسي. 
(4) تنبسط عضلة الحجاب الحاجز عند دخول الأكسجين إلى الرئتين. 
< (ب)علل لما يأتي: البراز لايعتبر من المواد الإخراجية. 


امتهم جما چا چ 
بد سد سد سبد 


© (أ) اخترالاجاية الضحيحة: 
(1) أي المواد التالية تعتبرعازلًا للحرارة؟ 
(أ) النحاس والنيكل (ب) الحديد والألومنيوم (ج) الخشب والحديد (د) المطاط والبلاستيك 


(2) كل مما يلي من عضيات الخلية ما عدا کی 

(أ) جهاز جولجي (ب)النواة (ج) النفرونات (د) الشبكة الإندوبلازمية 
(3) تقل المسافات بين جزيئات المادة وتقل طاقة حركتها عند 2218 

(أ) التسخين (ب) التبريد (ج) التبخر (د) الانصهار 
(ب)اكتب المصطلح العلمي: 
(1) عُضية توجد في الخلية تخرّن الماء والغذاء والفضلات. ) es‏ 
(2) فتحة عضلية توجد في نهاية المستقيم في الجهاز الهضمي. ) ESER‏ 
© (أ) أكمل بكلمة مما بين القوسين: ‏ - 
(1) يتحكم في فتح وغلق الدائرة الكهربية 10000 (المفتاح الكهربي - البطارية ) 
(2) لاتنطفئ المصابيح في الدوائر المُوصّلة على ...عند احتراق أحدها. (التوالي - التوازي) 
(3) سائل يتكوّن من الماء والهوريا وفضلات ألخرى aE‏ (اللُعاب - البول) 
- (ب) لاحظ الشكل الذي أمامك. ثم اختر: ‏ . 
(1) تنتقل الحرارة داخل السائل بطريقة مستت لقنا 

(التوصيل - الحمل) 


(2) إذا كانت نقطة غليان هذا السائل 100 درجة مئوية 
من المحتمل أن يكون السائل هو 277716 (الزئبق - الماء) 


الاختبارات النهانية ا 


© (أ)ضع علامة ( 7 ) أوعلامة () أمام العبارات الآتية: 
(1) يتحرك الجسم نتيجة انقباض وانبساط العضلات. 
(2) ينتقل الطعام إلى المعدة عن طريق المريء. 
تحتوي البلاستيدات على صبغة الكلوروفيل الخضراء. 
© في الدوائر المُوصّلة على التوالي يتدفق التيار الكهربي في مسارات كثيرة. 


مجكاين. ٠...‏ الك IN FHC‏ 
ابيؤة” . البو ى ` 


(ب) يُعتبر الجلد من أعضاء الإخراج. وصح ذلك. 


© (أ) اختر الإجابة الصحيحة: 
(1) متوسط طاقة حركة الذرات والجزيئات في المادة هو 5229038 
() الحرارة (ب) درجة الحرارة (ج ) الطاقة الكهربية 


........................... بانتقال الطاقة الكهربية خلالها بسهولة. 
(أ) البلاستيكية (ب ) المطاطية 
(د) الخشبية 


ا .......................... حمضًا وإنزيمات على الطعام لتعمل على تفككه وهضمه. 
(أ)الأسنان (ب)الأمعاء الغليظة (ج)المثانة البولية (د) المعدة 


(ب) اكتب المصطلح العلمي: 
©) أحد أضرار الكهرباء يحدث عند سريان التيار الكهربي في الجسم . ) ES‏ 
(2) كتلة المادة تظل كما هي عند تحولها من حالة لأخرى. ) 01 


© (أ) أكمل الجمل التالية: 
)عند تشڪين المادة اميد كتغلب الحزيتاث :على قوئ الترايظ وتتتحول إلى شائل: 
(2) تسبح العضيات داخل الخلية في 28 

(3) يعمل ....................... على تدعيم الخلية النباتية ومنحها شكلًا محددًا. 


(ب ) لاحظ الشكل الذي أمامك. ثم أكمل: )أ( 
(©) يعبرالشكل عن الخلية nets‏ 
(2) اذكر وظيفة الجزء (أ) aE‏ 


© (أ) ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 
© العضلات الإرادية تتحرك تلقائيًا دون تحكم الإنسان. 
(2) يتم التخلص من البراز عن طريق فتحة الشرج. 

| © يخرج غاز ثاني أكسيد الكربون من الرئتين كفضلات إخراجية غازية. 
| (4) يصاحب عمليتي الانصهار والتكثف فقد حرارة. 


۶ 
1 (ب) ماذا يحدث عند: ملامسة يدك لمكعب من الثلج ؟ فسّر إجابتك. 


ا 
1 


1# 


د ٠‏ دا لاه 


© (أ) اختر الإجابة الصحيحة: 


| © ) مادة انجذبت للمغناطيس. فأي مما يلي يعتبر تفسيرًا صحيحًا لما حدث؟ 
٠‏ | ()المادةغيرمغناطيسية (ب) المادة من الحديد 
(ج) المادة بعيدة جدًا عن المغناطيس (د) المادة من البلاستيك 


/ 
ا © أي مما يلي يُعد مناسبًا في صناعة مقابض الأدوات الكهربية؟ 
/ (أ) الخشب والذهب (ب)المطاط والخشب (ج)النحاس والنيكل (د)البلاستيك والحديد 


(3) العضيات المسئولة عن إطلاق الطاقة في الخلية eT‏ 
, ظ (أ) الغشاء البلازمي (ب) جهاز جولجي (ج) الميتوكوندريا (د) الجدارالخلوي 
| - (ب)اكتب المصطلح العلمي: 
ف © جهاز يتكوّن من العضلات والعظام والغضاريف والأريطة والأوتار. ) الجا 
هنا (2) فجوات صغيرة تترك بين قضبان السكك الحديدية لتسمح لها بالتمدد والانكماش. ( AIOE‏ 
| © (أ) أكمل بكلمة مما بين القوسين: 
-_ | (1)تكتسب الأجسام المتحركة طاقة م (وضع - حركة) 
| © تسق افا على الأرض بسب وة سا ا (الاحتكاك - الجاذبية) 
©) الطاقة التي تمتلكها جزيئات الماء ........................ من الطاقة التي تمتلكها جزيئات الثلج. (أكبر- أصغر) 
- (ب)لاحظ الشكل الذي أمامك. ثم أكمل: 0 ءٍ 
| © الشكل المقابل هو ORCS‏ 1 


(2) يستخدم هذا الجهاز في قياس e‏ .2 


ب« الاختبارات النهائية © © 


عبار 


© (أ) ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: ‏ 

(1) استطاع العلماء رؤية نواة الخلية عند صبغها بمحلول أزرق الميثيلين. 
(2) العضلات غير قادرة على اختزان الطاقة وإطلاقها. 

(3) يحيط بالخلية الحيوانية جدارخلوي. 

(4) تترتب جزيئات المادة في نمط شبكي متقاطع عند درجة التجمد. 


n «n‏ ريثي ل في 


(ب) علّل لما يأتي: يتحكم غشاء الخلية في خروج ودخول المواد من وإلى الخلية. 


© (أ) اختر الإجابة الصحيحة: 
(1)تمتصن ........................... الماء من الطعام غير المهضوم قبل التخلص منه. 
(أ)المثانة (ب)الأمعاء الدقيقة (ج)الأمعاءالغليظة (د) المعدة 
(2) كلّ مما يلي يحدث عند تبريد المادة ما عدا ............ 
(أ) زيادة عدد التصادمات بين الجزيئات (ب) نقص حجم المادة 
(ج) قلة سرعة الجزيئات (د) زيادة قوى الترابط بين الجزيئات 
(3) تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية باكتساب الحرارة أثناء عملية ee‏ 
EAS) ND‏ ( جود (د) التكثف 
(ب) اكتب المصطلح العلمي: ٠‏ 
(1) عملية يتخلص فيها الجسم من الفضلات التي تنتجها الخلايا. ) EY‏ 
(2) توصيل مكوّنات الدائرة الكهربية في أكثرمن مسار. ) اللي 


© (أ) أكمل الجمل التالية: 
(1) سائل هلامي تسبح فيه عضيات الخلية 51012000 
(2) كلما زاد حجم المغناطيس ........................... قوته المغناطيسية. 


(3) جزيئات المادة الها تھ كاك وشكل ین 
(i) :‏ 
(ب) لاحظ الشكل الذي أمامك. ثم أجب: 
(1) يشير الشكل إلى تركيب الجهاز ........... 
© الجزء (أ) ينشّي الدم من ع (ثاني أكسيد الكربون - اليوريا) 


€3 


ب 


ب« الاختبارات النهائية © 9 2 ا :0 


© (أ) ضع علامة (”7) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 
(1) عضلة القلب من أعضاء الجهاز الدوري. 
(2) من أسباب حدوث الصدمة الكهربية لمس سلك غير معزول. 
(3) الجسم البارد يمتلك طاقة حرارية كبيرة. 
(4) تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس لأنه لا يسمح بانتقال الكهرباء خلاله. 


(ب) علَّل لمايأتي: لانشعربالحرارة عند إمساك مقابض أواني الطهي المصنوعة من البلاستيك. 


E KT EK gE 


© (أ) اختر الإجابة الصحيحة: 


(1) تقوم الشبكة الإندوبلازمية بوظيفة ممم ف اقل 

(أ) الانقسام (ب) إخراج الفضلات (ج) الحماية (د) جمع ونقل البروتينات 
(2) أثناء الزفير RR E e‏ 

(أ) تنقبض (ب) تنبسط (ج) تدور (د) تنخفض 


(3) من المواد التي تنجذب للمغناطيس E e‏ 
(أ) الألومنيوم (ب)الخشب (ج) الورق (د) النيكل 


(1) عملية تقليص طول العضلات. ) POON.‏ 


(2) غدد مستئولة عن إفراز اللغعاب ‏ 0 e‏ 


© (أ) أكمل بكلمة مما بين القوسين: 


(3) سرعة انتشارلون الطعام في الماء الساخن ..................... من سرعة انتشاره في الماء البارد. (أقل -أكبر) 
(2) تنتقل الحرارة بالحمل الحراري في 23200 (التتشب: - الوا 
(3) الأشياء الدقيقة التي رآها روبرت هوك بالميكروسكوب تسمى aE‏ (ذرات - خلايا) 


٠ (ب) لاحظ الشكل الذي أمامك ثم اختر:‎ ٠ 

(0) قوى التماسلةايين يتات المادة ةة مسو سم البو E‏ 2 ل 
ند تسخين المادة (2 ) ند الى المادة بلا ووو درو 3-1 

ا کرو اتاد( تا إلى اناه 0 م م 5 


7 , 7 2 :/ 8 
ظ 5 ا ااا 4 7< 


“امو بم + 


الاختبار (1) 


السؤال الأول ١١:‏ ) تخي رالإجابة الصحيحة: 


(1)الثراة ENE NY. O)‏ 
© تنتقل الحرازة عن ت العمل کال 000 
(۱) النحاس (ب) الماء (ج) الفضاء 
© أى العضلات الآتية إرادية الحركة ؟ yy‏ 
)١ (‏ عضلات المعدة (ب) عضلات الأمعاء الدقيقة 
(ج) عضلات المرىء ( د ) عضلات الرقبة 
© يمكن استخدام قياس <١‏ لكك 
( )الترمومتر (ب) وعاءالقياس (جا)المغناطيس 


(ب) اذكرأهمية: البطارية فى الدوائرالكهربية. 


السؤال الثانى: ١(‏ ) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات مما بين القوسين: 


® يتكون الجدارالخلوى ف الخلايا النباتية من مادة D.......‏ 
© يستخدم جهاز .......... ......... للاستدلال على التيارات الكهربية 77 اه 


(ب) اذكرالسبب: يمكن تشبيه الميتوكوندريا بمحطة توليد الكهرياء. 


السؤال الثالث: ١(‏ ) ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 
© بعكبرانتهبان من الكاكنات وحيدة الخلية. 
© تتغيركتلة المادة عند تغيردرجة حرارتها. 
© توي الغلبة على تغروتات لترشبم وتتقية اندم من الفضلات: 
© عند احتراق أحد المصابيح الموصلة على التوازى تنطفئ باق المصابيح. 


(ب) ما المقصود ب : العضلات اللاإراديةء مع ذكرمثال. 


Se N x مدا‎ 


O‏ الصف السادس اكابتدائى 


الإ# من اتخات الى م ا الخلية اة و تد ق اة اة ا 


الإ#ايقرزكهاز القدن السا ...الى تساعد الجسم عل متك نب الر. 
© عند زيادة مساحة سطح الجسمين المتلامسين .......... ......... معدل انتقا ل ج40 . 


FS‏ بابو كاير وكير 


( د ) غشاء الخلية 


( د )الحدید 


(3)اليزان الحساس 


( الميكروسكوب - السليلوز - الهرمونات - يقل - يزداد - الجلفانومتر) 


الاختبار (2) 


السؤال الأول: ١١‏ ) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات مما بين القوسين: 
© متاس ترط قاقة حركة السات المكوكة للسادة مسر من فيو yT‏ 


( درجة الحرارة - درجة الغليان ) 


المولد الكهرى يحول الطاقة ی ال طا كهرنية: CN E)‏ 
© تتحكم فى الؤظائف داخل الخلية ومسئولة عن انقسامها 0 توا ب الشدوة ا 
© تقل ا ا yT‏ (التوصيل -الإشعاء) 


(ب) علل لما يأ : تغطى أسلاك الكهرياء بطبقة من المطاط أو البلاستيك . 


السؤال الثانى: ١(‏ ) اكتب المصطاح العلمى الذى تدل عليّه الغبارات الآتية: 


®@ الجهازالذى ينقل الدم والعناصر الغذائية والهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم . ) yy‏ 
© الدرجة ال تتساوى عندها حرارة الاجا ا ينافال الحرارة . ) a‏ 
© السائل الموجود داخل الخلية وتسبح فيه العضيات. ) اا 
© الح حول القناظيس والذى تخوره اكارالقوة اا © ) ا 


(ب) اذكروظيفة: الشبكة الإندوبلازمية. 


السؤال الثالث: )١(‏ ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


© يمرالتيارالكهرن ف الدائرة الكهربية المفتوحة. 0 ) 
© اد سرعة حسيباك المادة عدا تعتسيب طاقة حرزارية: ( ) 
© يعمل كل جهازف الجسم منفردًا عند التعرض للخطر. 0 ) 
© جميع المواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. ) 


(ب) ما اسم الجهازالموجود فى الشكل المقابل؟ واذكر أهميته. 


© الصف السادس اكابتدائى 


الاختبار (3) 


السؤال الأول: )١(‏ تخيرالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


© تدخل العتاصر الغذائية والأتسحين إلى الشلاياعن طريق 2101 
(غشاءالهلية د المشركوتدريا - الثراة د جوا چو 
@ من المواد العازلة للكهرباء n‏ (التعاس د" الخد اطاط الا لوو 
© عند حدوث ©0225 آي . فإن المسافة بين جسيمات المادة ال 
(( تقل - تزداد - لاتتأثر - تظل ثابتة ) 
© تنتفل ال 3525 0 آد ال المتلامسة عن طريق ل 


( التوصيل - الحمل - الإشعاع - الحمل والإشعاع ( 
(ب) اذكرمكونات الجهاز العضلى الهيكلى: 


السؤال الثانى:(٠‏ ) تخبرمن العمود (ب) ما يناسب العمود ) | : 


(i)‏ (ب) 
1 -الحمل الحرارى ) .......) حركة الشحنات الكهربية عب رالأسلاك. 
2- التيارالكهرى .......) انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أوالغازية. 
3 -البلاستيدات الخضراء ) ....... ) للتيارالكهرى عدة مسارات مختلفة ف الدائرة الكهربية. 
4 - التوصيل على التوازى (... للتيارا لكهريى مسارواحد ف الدائرة الكهربية. 
.......) توجد ف الخلايا النباتية فقط. 


© الصف السادس اكابتدائى 


الاختبار (4) 


السؤال الأول: ١(‏ ) ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


© تتحرك عظام الجسم تلقائيًا دون الحاجة إلى عضلات. ١‏ ع 
© تعتبرالبكتيريا من الكائنات وحيدة الخلية. ( ) 
© الحديد والنيكل من اللواةاالتى لا تنجذب للمغناطيس. 00 
© تنتقل الحرارة بين الأجسام الصلبة المتلامسة عن طريق الحمل. ) ) 


( ب ) اذك روظيفة : جهازالغدد الصماء . 


السؤال الثانى: ١١‏ ) اخترالإجابة الصحي<ة الأبيها الذيم. 


@ من العضلات الإرادية فى جسم الإنشان 0 ند (عضلة القلب - عضلات الذراع ) 
© مراكزإنتاج الطاقة فى الخلية لي ND)‏ الشيكة aS‏ 
© ممق التبا را هرن ق مسارواخد فقط ق جالة التوصيل عد ee‏ (القواق ب e‏ 
#9 اتدرحة ان تل عا اة إلى عفار ماع كسمن (درحة الاتصهار ددرعة الغليان) 


( ب ) تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض العضيات الا هى ؟ 


السؤال الثالث: ١١‏ ) اكتب المصطاح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآنية: 


ال[ اتفال الحرارة قالقضاءف:صورة موجات. ) لح 
@ وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على تنقية وترشيح الدم من الفضلات. ) Co‏ 
© وحدة بناء جسم الكائن الحى. ) يا 
© عغملية طرد الفضلات من الجسم عبراحد أغشيته. ) يا 


( ب )اذك رالسبب: تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم, بينما تصنع مقابضها من البلاستيك. 


_ © الصف السادس اكابتدائى 


الاختبار (5) 
السؤال الأول:(١)‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة بين القوسين: 


( الصلبة - السائلة - زادت - حجم - عدد - الجلد ) 


© كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام د ا سر عدوا : 
© للمادة فى الحالة ]سحجم ثابت وشكل متغير. 


© يشارك .................. فى إخراج العرق من خلال المسام. 
© تنمراك اين eT‏ 


( ب ) عرف : الدائرة الكهربية. 


السؤال الثانى: )١(‏ استخرج الكلمة أو العبارة المختلفة: 


© التوصيل - الحمل - الاحتكاك - ا ال#المة المختلفة : 00 
© الكلية - الجلد - الرئتان - الأمعاء الغليظة. الكلمة المختلفة : 500 
© القلب -المعدة - الدم - الأوعية الدموية. الكلمة المختلفة : 00 
© الزجاج - البلاستيك - النحاس -المطاط. EEN TS‏ ا 


( ب) يتميزغشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية: فما تفس ركن 
السؤال الثالث: )١(‏ انظ رإلى الشكل المقابلء ثم أجب: 
© الشكل يمثل: 0170111110« 
© الجزء رقم (1 ) يمثل: 00 
© الجزء رقم (2 ) يمثل: YY‏ 
© الجزء رقم ( 3 ) يمثل: ل 


( ب )اذكروظيفة:المثانة البولية. 


لان الصف السادس اكابتدائى 


الاختبار (1) 


السؤال الأول : )١(‏ تخي رالإجابة الصحيحة: 


ال من تمتا الى تتم ها اة فاد ول تم ق الشلية الحيواتبة 525200 
9 تنتقل الس اراعق طلروق الشدل کال ا 


© أى العضلات الآتية إرادية الحركة؟ yT‏ 


)١ (‏ عضلات المعدة (ب) عضلات الأمعاء الدقيقة 
(ج) عضلات المرىء ( د ) عضلات الرقبة 
© يمكن استخداء ”!!!100101 قياس 3 تا لواد. 
eNO‏ بده كا ر ب ) المغناطيس (3)الميزان الحساين 


(ب) اذكرأهمية: البطارية ف الدوائرالكهربية. 
تعمل كمصدرللتيارا لكهرب ف الدائرة الكهربية. 
السؤال الثانى: ١(‏ ) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات مما بين القوسين: 
( الميكروسكوب - السليلوز - الهرمونات - يقل - يزداد - الجلفانومتر) 


9 يشر ازا الصماء الات ......... الى تساعد اا ا 1 ع« لكر 
@ عند زيادة مساحة سطح الجسمين التلامسين ...“يداد .......... معدل OD SI OI‏ 
(نج) اکر الیب د وکن تشبيه الليتوكوندريا سحظة تود كرا 
لأنها تعمل كمراكزلإنتاج الطاقة ف الخلية. 


السؤال الثالث: ١(‏ ) ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


®@ يعتبرالثعبان من الكائنات وحيدة الخلية. و 
© تتغيركتلة المادة عند تغيردرجة حرارتها. 7( 
© تحتوى الكلية على نفرونات لترشيح وتنقية الدم من الفضلات. 3 
© عند احتراق أحد المصابيح الموصلة على التوازى تنطفئ باق المصابيح. (Xx)‏ 


(ب) ما المقصود ب: العضلات اللاإراديةء مع ذكرمثال. 


هى عضلات تتحرك تلقائيّاء ولا يمكن التحكم فيها مثل عضلة القلب. 


O‏ الصف السادس اكابتدائى 


(1)النؤاة (ب)الميتوكوتدريا (جا البلاستيدات الخضراء. (د)غشاءالخلية 


(١)النحاس‏ كس الماء (ج) القضاء (د)الحديد 


الاختبار (2) 


السؤال الأول: )١(‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات مما بين القوسين: 


© مقياس متوسطلطاقة حركة السات الكوتة الاد يرعن مقهوة ل 


( درجة الحرارة - درجة الغليان ) 


@ لولد الكهرى يحول الطاقة سسديئ الوطاقة كيينية. 
© تتحكم ف الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن انقسامها e‏ 
© تنتقل 220707 كن ملا ا 
(ب) علل لمايأق :تغطى أسلاك الكولزباء بطبقة من المطاط أو البلاستيك . 
لأنها مواد عازلة لا تسمح بمرورالكهرباء من خلالها. 
السؤال الثانى: )١(‏ اكتب المصطاح العلمى الذئ تدل عليه الغبارات الآتية: 
© الجهازالذى ينقل الدم والعناصر الغذائية والهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم . 
© الدرجة ال تتساوى عندها حرارة الأجسا اوي 6081523 فال الحرارة . 
© السائل الموجود داخل الخلية وتسبح فيه العضيات. 
0 السيرحول اللفتاطيسس الى ت فيه أقار القوة مكنا 2 
(ب) اذكروظيفة: الشبكة الإندويلازمية. 
اناس ف سمع وف البروتيكاك لبقاو وساف القلية: 
السؤال الثالث: )١(‏ ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 
الل بمرالثبار الكهرق ف الذائرة الكهربية اللفتوحة. 
9 د سرعة مات الا عتده] تعيب ملاقة حرارية: 
© يعمل كل جه ارف التحسم حتفرة عند اللحرض اطي 
© جميع المواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 


(ب) ما اسم الجهازالموجود فى الشكل المقابل؟ واذكر أهميته. 


اسم الجهاز: الميكروسكوب. 
أهميته: يستخدم فى فحص ورؤية مكونات الخلية والأشياء الدقيقة. 


© الصف السادس اكابتدائى 


( الكيميائية -الميكانيكية ) 
( بالقسوة العصارية 7 
(التوصيل «الإشعاء) 


(الجهازالدورى) 
(درجة الاتزان) 
(السيتوبلازم ) 

(المجال المغناطيسى) 


الاختبار (3) 


السؤال الأول: ١١‏ ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
6 تخل الاسر الغذ اة والأكسجين إلى الخلذيا عن طرق yy‏ 
(غشاوالقلية - ا اوا د چھ از چ ) 
© من المواد العازلة للكهرباء 500 (التحاسن. الحديد دا اطاط ب الالومتيوه ) 
© عند .حدوث ٠-‏ 98 ايء فإن المسافة بين جسيمات المادة yT‏ 
ل و 
© تنتفل ا 0 ال المتلامسة عن طريق yy‏ 
(التوصيق الخ اعا اتل فاد 
(ب) اذکرمکونات الجھا زا الهيكلي 
العضلات والعظام والأوتاروالغضاريف والأربطة. 
السؤال الثانى:(١‏ ) تخيرمن العمود (ب) :0 م«( الود ١(‏ ): 
6 (ب) 


1 -الحمل الحرارى ( 2 ) حركة الشحنات الكهربية عبرالأسلاك. 
2 - التيارالكهرى (1) انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أو الغازية. 
3 -البلاستيدات الخضراء ( 4 )للتيارالكهرى عدة مسارات مختلفة ف الدائرة الكهربية. 
4 - التوصيل على التوازى ( - ) للتيارالكهرى مسارواحد فى الدائرة الكهربية. 
( 3 ) توجد ف الخلايا النباتية فقط. 


(ب ) ما المقصود ب : عملية التنفس الخلوى؟ 
عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام؛ حتى تتمكن الخلايا من الاستمرارف العمل. 


السؤال الثالث: ١١‏ )أكمل العبارات الآتية: 


6 تقوقف قوف الساكبية على عاملين هماك و التساقة 5 
© ترك جسعيمات الفادة eas‏ ر رفن سات المادةالشاكلة: 
ال کد کور تار كبرق فى للف فاته قا خو :مال ما نی E‏ 

© العضلات ...........اللاإرادية ...+ تمرك تلقائيّاء ولايمكن التحكم ق حركتها: 


( ب ) علل لما يأق: يتم دمج المقاومات الكهربية فى بعض الدوائرالكهربية. 
للحد من سريان التيارالكهريء, وبالتالى تقليل الأضرارالتى يمكن أن تلحق بمكونات الدائرة. 


© الصف السادس اكابتدائى 


الاختبار (4) 


السؤال الأول: ١(‏ ) ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


( ب ) تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض ال 400 
ا و ا ا 
السؤال الثالث: ١١‏ ) اكتب المصطاح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآتية: 
0 اتفال اتعرارة ف الفضاء ف صورة موحات. 
© وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على تنقية وترشيح الدم من الفضلات. 
© وحدة بناء جسم الكائن الحى. 
© عملية طرد الفضلات من الجسم عبر أحد أغشيته. 
( ب )اذك رالسبب: تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم, بينما تصنع مقابضها من البلاستيك. 


لأن الألومنيوم من المواد الموصلة للحرارةء بينما البلاستيك من المواد العازلة للحرارة. 


_ © الصف السادس اكابتدائى 


© تتحرك عظام الجسم تلقَائيًا دون الحاجة إلى عضلات. (Xx)‏ 
© تعتبرالبكتيريا من الكائنات وحيدة الخلية. )20 
© الحديد والنيكل من المواد التّى لاتنجذب للمغناطيس. و 
© تنتقل الحرارة بين الأجسام الصلبة المتلامسة عن طريق الحمل. (x)‏ 
(ب)اذكروظيفة  20-١١‏ لماعم 
إفرازالهرموتات الى تاع لجسي #ستعداد للاستجابة. 
السؤال الثانى: )١(‏ اخترالإجابة الل امنا ا2 4© 
@ من العضلات الإرادية فى جسم الإنسان "١‏ (عضلة القلب - عضلات الذراع ) 
© مراكزإنتاج الطاقة فى الخلية 11 (المتوكوندوياالشبقة تداز 
© يسرى التيارالكهرن ف مسارواحد فقطف حالة التوضيل علا a‏ اا اواز 
0 اف رة ال تل عتدها الماء إلى ارما تسف ...® لذنسة الاتضهار دهرينة ا 


(الإشعاع الحرارى) 
(النفرونات) 
(الخلية) 


(عملية الإخراج) 


الاختبار (5) 
السؤال الأول:(١‏ )أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات المعطاة بين القوسين: 
( الصلبة - السائلة - زادت - حجم - عدد - الجلد ) 
ا كلهازادت الظاقة التحرارئة الها .افك طاق حركتها. 
© للمادة فى الحالة ......... السائلة سد کک فابتموشكل ور 
© يشارك .........الجلد ......... فى إخراج العرق من خلال المسام. 
© تنموالكا ةا الك 2 ين 8 ........عدد ......... الخلايا. 
(ب)عرف:الدائرل ا 
امسار الاق لرك الثبار ات د 


السؤال الثانى: ١(‏ ) استخرج الكلمة أو العبارة المختلفة: 


© التوصيل -الحمل - الاحتكاك - ار اللمة المختلفة : الاحتكاك 

© الكلية - الجلد - الرئتان - الأمعاء الغليظة. الكلمة المختلفة :الأمعاء الغليظة 
© القلب -المعدة - الدم - الأوعية الدموية. اة 

© الزجاج - البلاستيك - النحاس -المطاط. يحاس 


(ي) يكم فشا الضلية اة التشافية السستيارية: قبا تفسد ك 
لأنه يسمح بمروربعض المواد إلى الخليةء ويمنع البعض الآخر. 
السؤال الثالث: ١١‏ ) انظ رإلى الشكل المقابلء ثم أجب : 
#0 تکل مکل الوا ا 
© العوركم (1) ولاو 
6 ار ا 
0 ا م( 8 مكل ...قفا الهلية ر 


( )اذكروظليفة اللثانة البولية: 


يخزن بها البول لحين طرده خارج الجسم. 


O‏ الصف السادس اكابتدائى 


نماذج الأضواء النهعائية 


نموذج الأضواء © 


١( ©‏ ) تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- كلما قلت الطاقة الحرارية للأجسام ... طاقة حركتها. 

(۱) قلت (ب) زادت (ج) تساوت ( د ) انعدمت 

2- أى مما یلی يبطئ مرورالتیارالكهربى فى الدائرة الكهربية؟ OEE‏ 

)١(‏ البطارية (ب) المغناطيس (ج) المقاومة الكهربية (د)المقتاح 

3- ينقل الجهازالدورى ...إلى جميع أجزاء الجسم. 

١(‏ )العناصرالغذائية ‏ (ب)الغازات (ج) الهرمونات ( د ) جميع ما سبق 

4- كل ما يلى تحتاج إليه الخلية لأداء الوظائف الحيوية داخل أجسام الكائنات الحية ما عدا RÊ‏ 
(1) الأكسحين (ب) الماء (ج) الحرارة ( د ) العناصرالغذائية 


(ب) عندما تلمس إناء به ماء ساخنء ما طريقة انتقال الحرارة من الإناء إلى يديك؟ 


)١( ©‏ ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- تنتقل الحرارة من الجسم الأقل فى درجة الحرارة إلى الجسم الأعلى فى درجة الحرارة. 3 ك 
2- تنشأًالقوة المغناطيسية بين جميع أنواع المواد. ) ( 
3- تعمل نواة الخلية على تحويل السكر الموجود بها إلى طاقة . ? 0 
4- يحتوى جسم الإنسان على مجموعة من الأجهزة تعمل يشكل منفصل عن بعضها. ١9‏ 6 
(ب) اذكرمكونات الدائرة الكهربية. 

)١( ©‏ استخرج الكلمة المختلفة فى كل مما يأتى: 


1- الحمل - الاحتكاك - الإشعاع - التوصيل. 

2- غشاء خلوى - نواة - أعصاب - سيتوبلازم. 

3- المعدة - القصبة الهوائية ‏ المرىء - الأمعاء الغليظة. 
4- القلب - الدم - الكلية - الأوعية الدموية. 

(ب) انظر إلى الشكل المقابلء ثم أجب: 


اتا هاف هذا الجهارة دی ر 
2- اادْكروَظيْفَة العضو 0:02 
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نموذج الأضواء 


١( ©‏ ) تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- عندها تتغيرالمادة من حالة إلى أخرى يتغير ا 

)١(‏ عدد الجزيئاث 

(ج) طاقة حركة الجزيئات 

2- يمكن استخدام .................... لقياس درجة حرارة المادة , 
(١)الميزان‏ (ب) الترمومتر (ج) وعاء القياس 
3- وحدة بناء جسم الكائن الحى ... 

(۱) العضو (ب) النسيج (ج) الجهاز 

4- يبدأ امتصاص العناصرالغذائية فى E‏ 

(١)الفم‏ (ب) المعدة (ج) الأمعاء الدقيقة 


(ب) اذكرأهمية غشاء الخلية. 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 


1- أحد مكونات الدائرة الكهربية يحد من تدفق التيارالكهريى. 
2- مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 
3- عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيها. 

4- سائل هلامى داخل الخلية تسبح فيه مكونات الخلية. 


(ب) ماذا يحدث لجسم الإتسان عندما يشعربالتوتر؟ 


)١( ©‏ صل من العمود (ب) ما يناسب العمود () : 


(i) 


9 


(ب) كتلة المادة 
( د ) كمية المادة 


(ذ)المغناطيس 


( د )الخلية 


( د ) الأمعاء الغليظة 


يوه اميه الضورية!1. ابهذ 


(ب) 


1 _ جهازالغدد الصماء 
2- البلاستيدات الخضراء 


4 المواد العازلة للكهرباء 


3- المواد الموصلة للحرارة . 1 


س ب ١-8‏ س 
پم 


) المواد التى تسوج بانتقال الحرارة خلالها بسهولة . 
3 )المواد التى لا تسمح ؛ للإلكتر ونَات بالمرورمن خلالها. ‏ 
بست ) وی على مادة الكلوروفيل وتقوم اة غاد الصوتن : 


يشر هنوك كيميائية تسمى الهرمونات. 


(ب) تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس أوالألومنيوم بم تفسرذلك؟ 


الهسو حه ونيا ب uUdIIIOLUA1I111C|I‏ 


نموذج الأضواء © 


١( 0‏ ) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- يمكن التحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية عن طريق (البطارية - المقتاح الكهربى) 
2- عند كى الملابس تنتقل حرارة المكواة إلى الملابس عن طريق ا (الحمل -التوصيل) 
3- مجموعة من الخلايا المتشابهة تسمى (العضو - النسيج) 
4- وحدة بناء جسم الكائن الحى ........ e‏ (الخلية - العضو) 
(ب) ما دورالجهازالدوری عندما يواجه جسم الإنسان خطرًا ما؟ 

)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 
5 من أمثلة المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها SES‏ 
2- توجد طريقتان لتوصيل مكونات الدائرة الكهربية هما التوصيل على ...-... والتوصيل على .. 
3- تحتاج الخلايا إلى غاز ... للحصول على الطاقة والبقاء على قيد الحياة. 
4 تفرزالغدد الصماء مواد كيميائية تسمى ..... 
(ب) اذك رأهمية وجود فواصل التمدد أثناء صناعة الكبارى المعدنية؟ 

)١( 0‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 
1- عندما جمد المادة السائلة وتتحول إلى مادة صلبة تزداد سرعة حركة الجزيئات. ) ( 
2- يمرالتيارالكهربى فى الدائرة الكهربية المفتوحة. () )2 
3- يمكن لعظام الإنسان أن تتحرك بدون العضلات. ) ( 
4- تعتبرالمعدة عضوًا مهما فى الجهازالهضمى. ) ( 


(ب) ما اسم الجهازالموجود فى الشكل المقابل؟ واذكرأهميته. 
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1- أى المواد التالية تتحرك جزيئاتها بشكل أسرع؟ ESE‏ 
(۱) الخشب (ب) الماء (ج) الزيت 


2- يمكن صناعة أسلاك الكهرياء من .......... 


(1)الخشب (ب) النحاس (ج) المطاط 
3- أى ممايلى يوجد فى الخلية النباثية ولا يوجد فى الخلية الحيوانية ؟.... 
(١)النواة‏ (ب) السيتوبلازم (ج) الميتوكوندريا 
4- يختزن الكبد سكر الجلوكوز ويحولةه إلى .د...٠‏ 
(۱) بروتين (ب) جليكوجين (ج) دهون 


(ب) علل: تستطيع النباتات أن تصنع غذاءها بنفسها . 


1- تنتقل الحرارة بين الأجسام المتلامسة عن طريق الحمل . 


© (! ) تخيرالإجابة الصحيحة: 


( د ) بخارالماء 


( د ) جميع ما سبق 


( د ) البلاستيدات الخضراء 


( د ) نشويات 


2- تقوم المقاومة الكهربية ببدء حركة الإلكترونات خلال الدائرة الكهربية. 


3- الجهازعبارة عن مجموعة من الأنسجة. 


4- يقوم الجهازالدورى بتحويل الغذاء من صورة معقدة إلى عناصر غذائية بسيطة . 


(ب) اذكرمكوتات الجهازالعضلى الهيكلى. 


)١( 0‏ اكتب المصطلح العلمى: 


1- الحيز حول المغناطيس الذى تظهرفيه القوة المغناطيسية . 
2- الطريقة التى تنتقل بها حرارة الشمس فى الفضاء . 
3- مركزالخلية ومسئولة عن العمليات الحيوية للخلية. 


4- عضلة لا إرادية مسئولة عن ضخ الدم إلى جميع خلايا الجسم. 


(ب) ما اسم الأداة فى الشكل المقابل؟ واذكر استخدامها. 


الهسو حه ونيا ب إن|||اللورات|11هينا 


0 
- 
2 
) 


نموذج الأضواء 5 


)١( 2)‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 
1- تعتبرالحرارة شكلًا من أشكال ... 


(١)المادة‏ (ب) السرعة (ج) الطاقة ( د )القوى 
2- يسمى المسارالمغلق الذى يتحرك خلاله التيارالكهربى ب 117016 
(١)التيارالكهريى‏ (ب) المجال المغناطيسى 

(ج) المواد الموصلة للكهرباء ( د )الدائرة الكهربية 

3- تعمل ........... كجهازترشيح للدم وتنقيه من الفضلات. 

(١)المعدة‏ (ب) الكلية (ج) الأمعاء الغليظة (د)القلب 
4 سمل :: على جمع البروتينات ونقلها داخل الخلية. 

)١(‏ النواة (ب) المیتوکوندریا 

(ج) الشبكة الإندوبلازمية ( د ) جهازجولجى 


(ب) يصنع مقبض المكواة من البلاستيك. بم تفسر ذلك ؟ 


)١( ©(‏ ضع علامة (”7) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- جميع المعادن تنقل الحرارة بيدرجات مختلفة . 

3 تمتلك جزيئات الماء طاقة حركة أكبرمن جزيئات الثلج , 
3- تعمل أجهزة الجسم بشكل منفصل عند الشعور يالتوتر. 
4- يمكننا رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة. 

(ب) ما المقصود بعملية الإخراج ؟ 


يريد" کک ۷ "ااي 


)١( 0‏ استخدم الكلمات بين القوسين لتكمل العبارات التالية: 


3- تصل حرارة الشمس إلى الأرض عن طريق ....... 
4- يتخلص الجلد من الماء والأملاح الزائدة فى صورة 70 
(ب) انظرإلى الشكل المقابل ثم أجب: ® 


أت اتشعل برع ks EE re‏ 
2- اذكرمكوناتها: .. 10 0 - 
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I QO كن‎ ES 


نموذج الأضواء 

)١( ©‏ أكمل العبارات الثالية باستخدام الكلمات بين القوسين : 

1- زيادة التباعد بين جسيمات المادة وزيادة حجمها تسمى 

2- تغطى أسلاك الكهرياء بمادة .......... . للحماية من الأخطار. 

3- وحدة بناء جسم الإنسان الخلية......... 

4ت يتجمع الطعام غير المهضوم فى صورة فضلات صلبة داخل الأمعاء | 

(ب) ماذا يحدث عند لمس سلك غير معزول يمريه تياركهربى؟ 
١( ®‏ ) اكتب المصطلح العلمى: 

وت المادة لا تفنى ولا تستحدث» بل تتغيرمن حالة إلى أخرى. 

2- الدرجة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 

3- جهازيخلص الجسم من غازثانى أكسيد الكريون. 

4- سائل هلامى يملأ فراغ الخلية وتسبح فيه العضيات. 

(ب) يتميزغشاء الخلية بخاصية النفاذ الاختيارىء بم تفسرذلك؟ 
)١( ©‏ استخرج الكلمة المختلفة: 

1- الزجاج - البلاستيك - التحاس - المطاط. 

2- بطارية - أسلاك توصيل - مغناطيس - مفتاح كهربى. 

3- القلب - الرئة - الدم - الأوعية الدموية. 

4- الكلية - الجلد - القلب - الرئة. 


(ب) انظر إلى الصورة المقابلة ثم أجب. 


1- ها اسم العضو الموضح في الصورة؟ .... ا 


2- اذكروظيفة هذا العضو. ... 
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(التمدد - الانكماش) 
(البلاستيك - النحاس) 


(الحيوانية -النباتية) 


(الدقيقة - الغليظة) 


e نمعوذجالأاضواء‎ 


0 (1) تخيرالإجابة الضحيحة: 

1 - يمكن انتقال الحرارة عن طريق الحمل خلال 55 

(])الحديد (ب) الماء (ج) الفضاء ( د ) الخشب 
2-.. ند ھا تَزدآد دوجة عحرارة الماذة' .. 

(۱) يزداد النقارب بين الجزينات (ب) تزداد قوى الترابط بين الجزيئات 
(ج) تزداد المسافات بين الجزيئات (3) تقل فة الات 

3- يعتبرالإنسان من الكائنات الحية 


)١(‏ وحيدة الخلية (ب) عديدة الخلايا (ج)البسيطة ( د ) بدائية النواة 
4- العضلات ............... تتحرك دون أن تفكرفى تحريكها. 
)١(‏ اللاإرادية (ب) الإرادية (ج) الثابتة ( د ) الارتدادية 


(ب) ماذا يحدث عند احتراق أحد المصابيح المتصلة معًا فى الدائرة الكهربية على التوالى؟ 


)١( ©(‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية : 


1- جميع المواد السائلة تغلى عند نفس درجة الحرارة. 


2 تستخدم المقاومات الكهربية للحد من الأضرارالتى تلحق بمكونات الدائرة الكهربية. 


3- جميع الخلايا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 
4- تعتبرعضلة القلب من العضلات الإرادية. 


(ب) من أنا...؟ أتحكم فى المواد الثى تدخل إلى الخلية أوتخرج منها. 


© (1) أكمل العبارات الآتية: 


9 تتأثرقوة الجاذبية بين الأجسام بعاملين هما لظ 
2- تنتقل الحرارة من الجسم . ...فى درجة الحرارة إلى الجسم ... 
3- يتكون الجهازالعضلى الهيكلى من ..... ........... والعظام و 

4- تحدث عملية :............. دأخل الميتوكندريا لإنتاج الطاقة للخلية. 
(ب) عرف العضلات الهيكلية. 
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2 فى درجة الحرارة . 


a‏ سر صر مسر صر 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- تقاس الحرارة بوحدة تسمى السعرات الحرارية. 0 ( 
2- عندما يتدفق تياركهربى عبرسلك ينتج عن ذلك مجال مغناطيسى حول السلك. و 2 
3- عضلات الرقبة من العضلات اللاإرادية. ) ( 
4- يقرزالبنكرياس أنزيمات تساعد على عملية التفكك الكيميائى للطعام. ) ( 


(ب) اذكروظيفة النواة فى الخلايا. 


)١( 2‏ أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- يتدفق التيارالكهربى عبر الدائرة الكهربية عندما يكون المسار.................... ٠‏ (مفتوحًا - مغلمًا) 
32- تكون قطرات من الماء على أوراق الأشجارفى الصباح الباكرمثال على E‏ (التكثف -التجمد) ا 
3- يتكون الجدارالخلوى من مادة . 1111700 (الكلوروفيل - السليلوز) ! 

4- تتكون اليوريا تتيجة تفكك ....... چ (البروتينات - الدهون) 

(ب) ماذا يحدث عند عدم قدرة البنكرياس على أداء وظيفته بشكل صحيح؟ 
)١( ©‏ صل من العمود (ب) ما يناسد ب العمود (أ) : 

| 
(i)‏ (ب) | 
| 1 الحمل الحرارى ) ) جهاز يستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 
OTE‏ | . ) انتقال الحرارة بفعل حركة م جسيمات المادة السائلة أو الغازية. | 

RAILS |‏ 1 0 ) انتقال الإلكترونات عبر سلك موصل للكهرباء. 

| جح الجا ةتوفقة 1 ١ ١‏ وة بنآء جسم حيوان علب المئلك. 


I)‏ الشكل المقابلء حدد اتجاه انتقال الحرارة بين الجسمين عند تلامسهما. 


درجة الحرارة درجة الحرارة 
- ' ةن واچ وخ e‏ مب ه ood :. TTT‏ 0354565886 9ع °80 °40 


- ا ا د سي لل ی e e e‏ جسم (1أ) جسم (ب) 


الهسو حه ونيا ب إن|||اللورات|11هينا 


نموذج الأضواء © 


)١( 0‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 
1- أى المواد التالية تنجذب للمغناطيس؟. 


(۱) الخشب (ب) الزجاج (ج) النيكل ( د )الألومنيوم 

2- كيف تتأثرطاقة حركة جزيئات الجسم عند انتقال الحرارة إليها؟ ..... 

(! ) تزداد طاقة الحركة (ب) تقل طاقة الحركة 

(ج) تظل طاقة الحركة كما هى ( د ) تتوقف طاقة الحركة 

3- مركزالتحكم فى الخلية والمسئول عن الانقسام الخلوى هو ... e‏ 
(١)الميتوكوندريا‏ (ب) النواة (ج) جهازجولجى ( د ) البلاستيدة الخضراء 
4- ما الأجهزة التى تشارك فى القيام بعملية الإخراج؟ ا ES‏ 


)١(‏ الجهازالتنفسىء والجهازالدورىء والجهازالهضمى 

(ب) الجهازالبولى» والجلدء والجهازالتنفسى 

(ج) الجهازالدورىء والجلد: والجهازالعصبى 

( د ) الجهازالعصبى» والجهاز ا لتنفسى؛ والجهازالهضمى 

(ب) ماذا يحدث عند...؟ عدم وجود بلاستيدات خضراء فى الخلية النباتية. 


)١( ©‏ صوب ما تحته خط فى العبارات الآنية: 


-1 
-2 
-3 
-4 


عند حدوث انكماش حرارى تتحرك جسيمات المادة بسرعة أكبر. 
تصنع أسلاك الكهرباء من الخشب وتغطى بطبقة من الألومنيوم. 
يمكن رؤية مكوئات الخلية يواسطة النظارات المكبرة. ` 

يحتوى هواء الزفير على غازا لأكسجين. 


| (ب) يفضل استخدام الدوائر الكهربية الموصلة على التوازى فى المنازل؛ بم تفسرذلك؟ 


| © (1) اكت المسطلح الشلمن: 


المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها . 

الدرجة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 

خاصية تميزالغشاء الخلوى ونساعده على التحكم فى دخول وخروج المواد من الخلية. 
مجموعة من الخلايا المتشابهة داخل الكائن الحى والتى تؤدى نفس الوظيفة. 


(ب) اذكرأهمية المثانة البولية. 
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١‏ جم حر جر ا 


)١( ©‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 
1- عند مرورتياركهربى فى سلك نحاسىء ينشأ حول السلك .... 
)١(‏ طاقة حرارية (ب) مجال مغناطيسى (ج) مجال كهربى ( د ) قوة جاذبية 
2- إذا أردت تصميم إناء يكون موصلا جيدًا للحرارة ء فأى المواد التالية تختارها؟ 


(])الخشب (ب) البلاستيك (ج) مادة الفوم ( د ) المعدن 


3- أى ممايلى يعد ترتيبًا تمكونات أجهزة الجسم من المكونات الأقل تعقيدًا إلى المكونات الأكثرتعقيدًا؟ .... 


١(‏ ) نسيج- خلية- عضو- جهاز (ب) خلية- نسيج- عضو-جهاز 


(ج) جهاز- عضو-خلية- نسيج ( د ) عضو- نسيج- خلية- جهاز 
4- أى ممايلى يوجد فى ورقة نبات السنط وغيرموجود فى الخلية البشرية ؟ 
١(‏ )الجدارالخلوى (ب) الميتوكوندريا (ج)الغشاءالخلوى ‏ (د)السيتوبلازم 


(ب) ماذا يحدث عند...؟ دخول كمية كبيرة من الماء إلى الخلية. 


)١( @(‏ ضع علامة (7) أوعلامة (۸) أمام العبارات الآنية: 
e -1‏ و لاو اي 
2- تزداد قوى التماسك بين جزيئات المادة الصلبة عند انصهارها. 


3- كل الخلايا لديها جدار خلوى. 


4- تنتقل الهرمونات التى تفرزها الغدد الصماء إلى جميع خلايا الجسم عن طريق الجهازالدورى. 


(ب) ما المقصود ب...؟ العضلات الإرادية. 


)١( ©‏ اذكرمثالَا لكل من: 


. a» 


1- أداة تستخدم لقياس ذرجة الخرارة 
2- مادة تستخدم لصناعة أسلاك الكهرباء. 
3- عضلة لاإرادية. 


4- عضو مسئول عن الإخراج. 


(ب) ما العوامل التى يتوقف عليها معدل انتقال الحرارة بين جسمين؟ 
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8 ا ~~ ~~ پو 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


-1 


-2 


-3 


-4 


يمكن أن تنتقل الحرارة بين جسمين متساويين فى درجة حرارتهما. 3 )© 
المفتاح الداخلى فى الثرموستات يضبط درجة الحرارة داخل الأجهزة الكهربية. ) ( 
تنسارع ضربات القلب ويقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات والمخ غند 

التعرض لموقف طارئ. ) ( 
تحتاج الخلية إلى الغذاء فقط لتنمو وتعيش . 9 “3 


(ب) اذكرأهمية جهازالجلفانومتر. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


-1 


-2 


-3 


4 


عند الطرق بالشاكوش فوق قطعة من المعدن ... وم اة ارقا (ترتفع - تنخفض) 
من أمثلة المواد التى تنجذب للمغتاطيس ود (النحاس - النيكل ) 


وحدات مجهريّة تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم تسمى ... 
(النفرونات - الشعيرات الدموية) 


تركيب داخل الخلية له وظيفة محددة تسمى ا (النسيج -العضية) 


(ب) من أنا...؟ مركزالتحكم فى الخلية والمسئول عن الانقسام الخلوى. 


)١( ©‏ استخرج الكلمات المختلفة فى العبارات الآنية: 


الخشب - الألومنيوم - البلاستيك - الزجاج. 
زيادة المسافة بين الجزيئات - زيادة سرعة الجزيئات - زيادة قوة الترابط بين الجسيمات - التمدد. 
الكلية - الرئة ‏ الحالب - المثانة البولية. 


المستقيم - المعدة - الرئة - الأمعاء الغليظة. 


(نب)أهاذا يحدت عند...؟احتراق مصباح واحد من سلسلة المصابيح المتصلة مع بعضها على التوازى. 
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نموذج الأضواء ©) 


)١( ©‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 


Tre‏ .... . ببدء حركة الإلكترونات خلال الدائرة الكهربية. 

)١(‏ السلك المعدئى (ب)البطارية (ج) المفتاح الكهربى (د) المصباح الكهربى 
2- تنتقل الحرارة عن طريق ٠.‏ .... عند تلامس جسمين مختلفين فى درجة الحرارة. 
(١)التوصيل‏ (ب)الحمل (ج) الإشعاع ( د )الاحتكاك 

3- كل ما يلى من العضلات الإرادية ما عدا 

(۱) عضلات الذراع (ب) عضلات القلب 

(ج) عضلات الرقبة ( د ) عضلات الخصرفى البطن 


4- تدخل العناصرالغذائية والأكسجين إلى الخلايا عن طريق 
(١)الغشاء‏ الخلوىك ‏ (ب)الميتوكوندريا ‏ (ج)السيتوبلازم (د ) النواة 
(ب) عرف عماية التنفس الخلوى. 


0-5 


© (1)أكمل العبارات الآتية: 


1 عند احتراق مصباح فى دائرة كهربية تنطفئ باقى المصابيح فى حالة التوصيل على 
2- عندما تكتسب المادة الصلبة طاقة حرارية فإن المسافة بين جسيماتها ....... 
کو ......... فى الخلية النباتية من مادة السليلوز. 

4- يتكون العضو من مجموعة من .... 


(ب) ماذا يحدث عندما تنقيض عضلة الحجاب الحاجز أثناء عملية التنفس؟ 


© ا شيل هن العمود )ماغات العمود(1): 


(i)‏ (ب) 
J| TY‏ ) تحول السكرالموجود فى الخلية إلى طاقة. 
ا س | )یتشد م فى قياس درجة الحا 
| 3 البنكرياس ) )يتسكم فى فتح وغلق الدائرة الكريية : 
ظ 4 الميتوكوندريا | ) ) يرز أتزيمات تساعد على التفكك الكيميائى للطعام. 


(ب) يصنع وعاء الترموس من مواد عازلة مثل الزجاج أومادة الستايروفوم, فما تفسيرك لذلك؟ 
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نموذج الأضواء © 
)١( @(‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- الحرارة هى طاقة تنتقل بين جسمين بسبب اختلاف درجة حرارتيهما. 0 
2 المقاومة الكهربية تزيد من تدفق الإلكترونات عبرالدائرة الكهربية. ) 
3- تتكون كل الأشياء فى البيئة حولك من خلايا. 39 ,2 
4- يخترن الكبد سكر الجلوكوز الزائد على حاجة الجسم. 9 


(ب) ماذا يحدث عند تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسى معزول؟ 


)١( ®‏ اكتب المصطلح العلمى: 
1- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية , NEY‏ 
2- الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها . ROSY‏ 
3- جهازيعمل على تنقية الدم وإخراج الفضلات واليوريا من الجسم. 100 
4- إحدى عضيات الخلية التى تساعد فى تحضيروتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. eas‏ 


(ب) ما أهمية الجدارالخلوى الذى يحيط بالخلية النباتية؟ 


)١( ©‏ استخدم الكلمات التالية لتكمل العبارات التالية: 
(فتحة الشرج - القناة البولية - مواد موصلة للكهرباء - النحاس - البلاستيك - النواة - الغشاء الخلوى- 
مواد عازلة للحرارة) 
1- يطلق على المواد التى لا تنتقل الحرارة خلالها فدح فق SL‏ 
2 المواد التى تجعل الدائرة الكهربية مغلقة عند توصيلها بها تسمى ... 
3- يتحكم .......... فى المواد التى تدخل إلى الخلية أوتخرج منها. 
4- ينخلص الجسم من الفضلات الصلبة عن طريق فتحة عضلية فى نهاية المستقيم تسمى SS‏ 


(ب) ما العضو المسنول عن ضخ الدم إلى جميع خاديا الجسم ؟ 
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نموذج الأضواء © 


١( ©‏ ) تخيرالاجابة الصحيحة: 


1- درجة حرارة المادة هى متوسط مقدار.. ................ التى تمتلكها الجسيمات أو الجزيئات . 
)١(‏ طاقة الوضع (ب) الكتلة (ج) طاقة الحركة ( د ) عدد 

2- يسمى انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات السوائل والغازات باسم 900 

(١)الإشعاع‏ الحرارى (ب) الثوصيل الحرارى (ج) التجمد ( د ) الحمل الحرارى 
3- يتكون النسيج من مجموعة متشابهة من 

)١(‏ الأعضاء (ب) الخلايا (ج) البروتينات ( د ) الأجهرة 

4- تتمثل الوظيفة الأساسية للجهازالهضمى فى .... N‏ 

(۱) إفرازالهرمونات 


(ب) تفتيت الطعام إلى جزيئات بسيطة فى صورة عناص ر غذائية يمتصها الجسم 
(ج) التخلص من الفضلات (د)ضخ الدم إلى أجزاء الجسم 
(ب) اذكرأهمية الشيكة الإندوبلازمية. 


)١( ©‏ أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- كتلة المادة بعد انصهارها .................. كتلتها قبل اتصهارها . (أقل من - تساوى) 
2- يمكن صناعة أسلاك الكهرباء من مسحي (البلاستيك - النحاس) 
3- تشكل العظام والعضلات معًا الجهاز.......:..:..:..:.. ٠‏ (العضلى الهيكلى - العصيى المركزى) 
4- توجد البلاستيدات الخضراء فى الخلية 1 (الحيوانية - النباتية) 


(ب) اذكرأجهزة الجسم التى تشارك فى القيام بعملية الإخراج. 


© (١)أكمل‏ العبارات الآنية: 


1- يستخدم المولد المغناطيس والأسلاك لإنناج ...... : 

2- تعرف حركة الشحنات الكهربية عبر سلك موصل للكهرباء باسم 
3- وحدة بناء جسم الكائن الحى a‏ 

CES‏ ..... .... الخلية بالطاقة التى تحتاج إليها. 


(ب) ماذا يحدث عند تعرض كمية من بخارالماء لسطح بارد؟ 
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(@ (١)ضع‏ علامة (”) أوعلامة (2) أمام العبارات الآنية: 
1- عندما تنكمش المادة تزداد سرعة جزيئاتها. 
2- ينحرك التيارالكهربى فى مسارواحد فقط فى الدائرة الكهربية التى يتم توصيل مكوناتها على التوالى. 
3- يعتبرالإنسان من الكائنات وحيدة الخلية. 
4- تنحرك عظام الجسم تَلقائيًا دون الحاجة إلى العضلاث. 


(ب) اذك رأهمية المواد العازلة للكهرباء. 


صو اليو" التريور ١عيتينه‏ 


© (1) تخي رالإجابة الضحيحة: 


ت يطلق على الدرجة التى يتم عندها تسخين الجزينات فى الماء السائل وتباعدها عن بعضها كثيرًا بحيث يصبح السائل 


غارًا اسم .... 
)١(‏ درجة الذوبان (ب) درجة التجمد (ج) درجة الغليان ( د ) طاقة الحركة 
2- عندما تنخفض درجة حرارة مادة ... 
)١(‏ تزداد طاقة حركة الجزيئات (ب) تزداد المساقات بين الجزينات 
(ج) تزداد القوة التى تربط بين الجزيئنات ( د ) يزداد عدد الجزيئات 
3- يعمل الجهاز............. على ضخ الدم ونقل الغازات والعناصر الغذائية والهرمونات إلى جميع خلايا الجسم. 
(١)الهضمى‏ (ب) التنفسى (ج) الإخراجى ( د )الدورى 
4- من الخصائص المشتركة لجميع الكائنات الحية أنها 
)١(‏ تتكون من خلية واحدة أوأكثر. (ب) تمتلك خلايا ذات جدران خلوية. 
(ج) تمتلك خلاياها بلاستيدات خضراء. ( د ) تستطيع صنع غذائها بنقسها. 


(ب) ما الأعضاء المسئولة عن تخزين سكرالجلوكوزوتحويله إلى مادة مخصصة لتخزين الطاقة؟ 


1- مااسم هذاالشكل؟ 

2- الجزء رقم (1) يمثل ..... 00 
3- الجزء رقم (2) يمثل ..... 

4- الجزء رقم (3) يمثل .. کک 


(ب) لماذا تصنع مقابض أوانى الطهى من البلاستيك؟ 
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نموذج الأضواء © 


١( ©‏ ) تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- أى مما يالى يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية؟ uav‏ 

)١(‏ المغناطيس (ب) الثرموستات (ج) المولد الكهربى ( د ) الترمومتر 
2- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام د.د.. ظافة حركتها: 

(۱) زادث (ب) قلت (ج) تساوت (د )انعدمت 


3- ما هما العضيتان المسئولتان عن عملية النقل فى الخلايا؟ .... 


)١(‏ النواة والشبكة الإندويلازمية (ب) الميتوكوندريا والنواة 

(ج) البلاستيدات الخضراء وجهاز جولجى ( د ) الشبكة الإندوبلازمية وجهازجولجى 
4- وحداث مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم تسمى ا 

(١)القصبة‏ الهوائية (ب)النفرونات (ج) الرئة (د #الأنزيمات 


(ب) قارن بين العضلات الإرادية والعضلات اللاإرداية من حيث التعريف» مع ذكر مثال. 


(© ا 


1- زيادة حجم المادة عند رفع درجة حرارتها. 0 / 5 5 
2ت الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها . A)‏ 0 
3- جهازيعمل على إفراز الهرمونات فى الجسم. (.. ( 
4- عملية توليد تياركهربى باستخدام مجال مغناطيسى. ا ( 
(ب) اذكرأهمية الفجوة العصارية فى الخلايا. 
TO TOTO ©(‏ 
(i)‏ (ب) 
1 المواد الموصلة للحرارة ) ) تؤثرفى كل الأجسام التى لها كتلة. o‏ 
2 العاذينة 2 7 بنقل اليول من الكية إلى المثانة اليولية. 
5 المستقر ك5 3 0 ندم فى صتاعة وان لى. 0 55 ب | 


EW‏ حدد طريقة توصيل e‏ فى الشكل المقابل وقاذًا يحدث عند احتراق أحدهما؟ 


الهسو حه ونيا ب uUdIIIOLUA1I111C|I‏ 


نموذج الأضواء 17 
)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- يمكن رؤية المجال المغناطيسى بالعين مباشرة. ) 
2- جميع الأجسام تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. ) 
3- يستفيد الجسم من الطعام الذى لم يتم هضمه أو امتصاصه. 06 
4- يستخدم الميكروسكوب لرؤية مكونات الخلايا. 0 


(ب) اذكربعض الأجهزة التى تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسى. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية: 


1- تنتقل الحرارة بثلاث طرق وهى . 011711 E‏ 
2- فى عملية الانصهارتتحول المادة من الحالة ... اإلك الكانة نيت 
3- يتكون الجدارالخلوى فى الخلية النباتية من مادة ...... 
4- تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسير . .......... داخل خلايا الجسم. 
(ب) يتميزغشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية: بم تفسر ذلك ؟ 

)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
أت عند تبريد المادة الغازية فإن .......... بین جسيماتها تزداد. ( الفراغات - القوة التى تربط ) 
2 المواد التى تنجذب إلى المغناطيس تسمى مواد ... . 201 (مغناطيسية - غير مغناطيسية ) 
8 وحدات مجهرية داخل الكلية تعمل على تنقية الدم من المواد الضارة تسمى es‏ (الحالب - النفرونات) 
4- يحدث التنفس الخلوى فى كك (الميتوكوندريا - الفجوة العصارية ) 


(ب) أى من الدائرتين الآنيتين يتم فيها إضاءة المصباح الكهربى ؟ ولماذا؟ 


a e 


(۱) (ب) 
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نموذج الأضواء 5 
© (1) تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- تُصنع الأسلاك الكهربية من مادة . 


)١(‏ غيرقابلة للتشكيل (ب) لها لون لامع 

(ج) لديها القدرة على نقل الشحنات الكهربية (د) تبطئ من انتقال الحرارة 

2- يمكن تحول المادة من حالة إلى أخرى عن طريق تغير ens‏ 

)١(‏ حجم الجزيئات (ب) درجة حرارتها (ج) كتلة المادة ( د ) عدد الجزيئات 


3- هن الاحتياجات الأساسية للخلية ....... 


(١)الماء‏ (ب) الأكسجين (ج) الغذاء ( د ) جميع ما سبق 
4- عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة ماء فإن إحداهما يتما الأخرى 3 


)١(‏ تتحرك ٠‏ تظل ثابتة (ب) تنقبض . تنبسط (ج) تظل ثابتة ء تنبسط ( د ) تظل ثابنة ء تنقبص 


(ب) اذكروظيفة الجهازالبولى. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 

1- الجسم الساخن تتحرك جزيئاته بسرعة أقل وتحمل طاقة أكبر. 

2- كلما زادت المساقة بين الجسم وسطح الأرض زادت قوة جذب الأرض له . 
وج تحتوى خلايا كل من الأرنب ونبات الفول على البلاستيدات الخضراء. 


4- تعمل الغدد الصماء على إفرازالهرمونات فى الجسم. 


٠‏ سر ~~ حر سر 
1-8 س س س 


(ب) تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض العضيات: قما هى؟ 


)١( ©‏ استخرج الكلمات المختلفة فى العبارات الآتية: 
1- انتقال الحرارة فى الماء - انتقال الحرارة فى الزيت - انتقال الحرارة فى الفضاء - انتقال الحرارة فى الهواء. 
2- البطارية - أسلاك التوصيل - المغناطيس الكهربى - المفتاح الكهريى. 
3- الجلد - الكلية - القلب - الرئتان. 
4- المستقيم - المعدة - الأمعاء الدقيقة - القصبة الهوائية. 
(ب) واجهت فاطمة مشكلة فى فتح الغطاء المعدنى للبرطمان » فاقترح عليها أخوها كريم وضع ماء ساخن فوق 
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نموذج الأضواء 
)١( 0‏ ضع علامة ( ) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- عند ارتفاع درجة حرارة المادة تتغير كثلتها. 
2- يمكننا توليد تیار کهربی باستخدام مغناطيس. 
3- عضلة القلب تتحرك دون أن تفكرفى تحريكها. 


4- يمكننا رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة. 


(ب) عرف النسيج. 


)١( ©‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- تسمى حركة الإلكترونات داخل الأسلاك باسم . 
١(‏ )الدائرة الكهربية ‏ (ب))التيارالكهربى (ج) درجة الحرارة 


2 


( د ) المفتاح الكهربى 


2- ينص قانون بقاء ........ ..... على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من حالة إلى أخرى. 


() )الطاقة (ب) الكتلة (ج) الجزيئات 


3- أحد أعضاء الجهازالبولى يختزن البول قبل خروجه من الجسم يسمى -- 


5ات (ب) الكلية (ج) المثانة البولية 


4- أى من التراكيب التالية موجود فى كل من الخلايا النباتية والحيوانية؟. 


١(‏ )الغشاء الخلوى (ب)الجدارالخلوى (ج)النفرون 


(ب) ما الجهازالمسئول عن انقباض الأنسجة وتحريك الجسم؟ 


(© (١)أكمل‏ العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير ....... السائل مع تغيردرجة الحرارة. 


( د )القوة 


( د ) البلاستيدة الخضراء 


(كتلة - حجم) 


و عمل ...على إبطاء تدفق الشحنات الكهربية فى الدائرة الكهربية. (المولدات الكهربية - المقاومة الكهربية) 


3- يتكون الجدارالخلوى فى الخلية النباتية من مادة 3 
4- يفرزجهازالغدد الصماء 5 


(ب) ما أهمية وجود البطارية فى الدائرة الكهربية؟ 
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(السليلوز - الكلوروفيل) 
(البروتينات -الهرمونات) 


(@ (1) اكتب المصطلح العلمى: 


1- طريقة لتوصيل المصابيح فى الدائرة الكهربية بحيث تنطفئ جميعها عند احتراق أحدها ١.‏ (:--..... 0 
2- الأداة المستخدمة لقياس درجة حرارة المواد المختلفة. ) es a‏ 
3- مجموعة من الأعضاء تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم. ease‏ 
4- تحتوى على مادة الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضوئى. ) OARS‏ 


(ب) ماذا يحدث عندما تنبسط عضلة الحجاب الحاجز أثناء عملية التنفس؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآنية : 


1- عندها تفقد المادة السائلة طاقة حرارية فإن المسافة بين جسيماتها 0 
2- تنتقل الحرارة بين الأجسام المتلامسة عن طريق ...و تقل فى الفضاء عن طرزيق . 
3- تساعد الأنزيمات التى تفرزها و ................ على التفكك الكيميائى للطعام. 
4- تعتبر .......: الوحدة الأساسية للتركيب فى الكائنات الحية. 
(ب) اذك رأهمية جهازجولجى فى الخلية . 
)١( ©‏ صل من العمود (ب ) مايتاسب العمود (أ): 
(i)‏ (ب) 

E aR الطاقة الحرارية‎ 1 | 

|2 المولدات الكهربية ) ) يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم . 

ظ 0 چ 

> a 
(ب) انظر إلى الشكل المقابلء ثم أجب:‎ 
CUE) amp ماذا تلاحظ عند تحريك المغناطيس داخل الملف. مع ذكرالسبب.‎ -1 


2- ماذايحدث عند زيادة عدد الحلقات فى الملف؟ 
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نماذج اختبارات نصف العام 


السؤال الأول : ( أ ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
1- يتراوح طول الخلايا النباتية بين 00-7 ز 1 1 2000701010101 


2 نوجد المادة فى الحالة 900 
( الصلبة - السائلة - الغازية - جميع ما سبق ) 
3- مصنع إنتاج الطاقة فى الخلية هى 95000 


( الجدار الخلوى - البلاستيدات الخضراء - الميتوكوندريا - جميع ما سبق ) 
(ب) قارن بين : 
1- جهاز الغدد الصماء والجهاز العضلى الهيكلى من حيث: (الوظيفة فقط). 
2- عملية الانصهار وعملية التكثف من حيث: (المفهوم فقط). 
السؤال الثانى : (أ) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآنية : 
1- انتقال جزء من الطاقة الحرارية من وإلى الجسم. ) ge‏ 
2- غشاء شفاف يحيط بالخلية ويفصلها عن البيئة المحيطة. ) ا 
3- قابلية بعض الأغشية لمرور بعض المواد خلالها. ) 0 
(ب) ماذا يحدث عند ؟ 
1 - زيادة طول مقبض أوانى الطهى. ا N‏ 
2- زياد تسبة السكر فى الدم. ل RR vs‏ 
السؤال الثالث: ( أ ) ضع علامة (") أمام العبارة الصحيحة وعلامة (*) أمام العبارة الخطأ : 
1 - النظام هو مجموعة من الأشياء التى تعمل معًا. ) ( 
2- تعتبر كل عضلة عضوًا. ) ( 
8د تيؤتكدع الوواذ الناعمة فی تیت انی ) ( 
(ب) ف الشكل المقابل: 
إذا كانت درجة حرارة الماء - (45) ودرجة حرارة كرة النحاس (60): 
آل ار قق و 
2 قوتكوندرجة حرارة الخليظ 50-3105-6045 ) درج مثؤية: 


طبقا لمواصفات الورقة الامتحانه 


السؤال الأول : ( أ ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


1- يمرالماء من وإلى الخلية عبر ..... (الغشاء الخلوى - الميتوكندريا - النواة - السيتوبلازم ) 
2- قوى الترابط بين جسيمات المادة الصلب ل جلا 


تعن كورتم فى موقن ا oooy‏ 
( يرتفع معدل ضربات قلبك - يندفع الدم بشدة للأطراف - تشعر بالخوف - جميع ما سبق ) 


(ب) قارن بين : 


1 - جهاز الإخراج وجهاز الغدد الصماء. من حيث: (الوظيفة فقط). 
2- انتقال الحرارة بالتوصيل والإشعاع من حيث : (الأمثلة فقط). 


الال القاتى :ا( أتكمل العيارات الأثية با تاس ھا هن كلمات : 
1 - تستطيع العين البشرية المجردة رؤية الأشياء التى يبلغ طولها حوالى 50 


2 کون الخلذيا اة من ياه 
3- يعمل الفخار على حفظ الطعام طازجًا من خلال o‏ 


(ب) ماذا يحدث عند ؟ 


1- تحريك مغناطيس بالقرب من ملف متصل بمصباح صغير. 081 35# 

2- تحرك عرية سباق من أعلى منحدر إلى أسفله. 00035 0 30307000010 
السؤال الثالث:( أ ) ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (*) أمام العبارة الخطأ : 

1- لا يوجد تعاون بين أجهزة الجسم وبعضها. ) ( 

2- يُؤّثرنقص الجاذيبة على أجهزة جسم الكائن الحى. ) ( 

3- يفضل استخدام الحديد فى صنع مقابض أوانى الطهى. ) ( 


(ب) في الدائرة الكهربية المقابلةء أجب : 
1- ما هو شرط إضاءة جميع المصابيح في هذه الدائرة ؟ 


نماذج اختبارات نصف العام 


3- انبساط العضلات يعنى طول العضلة. 
( زيادة - تقليل - ثبات - تقليل أو زيادة ) 


(ب) من أنا ؟ 


1 - طريقة لتوصيل التيار الكهربى يوجد فيها مسار واحد فقط للطاقة. ) 98 0 
2- أحتفظ بالبول لفترة معينة حتى يتم التخلص منه. ) e‏ 


السؤال الثانى : (1) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات : 
1 - طول الخلايا الحيواني الل يض هق طول الخلذيا) لبكتيرية: 
2- القماش من المواد ا م م 11 1[1[1[ذ[ز1[1[ 1[ 0011 
3 - عند لعب كرة القدم يحدث تكامل بين 01110 ”5ط 

(ب) قارن بين : 

1- الهرمونات والنفرونات من حيث: (الوظيفة فقط). 
2- القوى المغناطيسية وقوى الجاذبية من حيث: (الأهمية فقط). 

السؤال الثالث: ( أ ) ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (*) أمام العبارة الخطأ : 


1 - عند حدوث انكماش حرارى تتحرك جسيمات المادة بسرعة أكبر. ) ( 

2- تساعد عضلات مقلة العين على تحريك العين فى اتجاهات مختلفة. ) ( 

3- تنتظم الأعضاء معًا لتكون جزء أكبر يسمى نسيج. ) ( 
(ب) أعط تفسيرًا علميًا لكل من : 

1-النفرونات هامة جدًا فى الكلى. لتر 977222 


2- استخدم المصريون الأوانى الفخارية قديمًا. 00 00 


طبقا لمواصفات الورقة الامتحانه 


US SSL ل سن‎ TENE 
) القلب - جفن العين - الحجاب الحاجز - جميع ما سبق‎ ( 

2 سس دكي فى ا وا ای راا اه و اا 
( جهازالغدد الصماء - الجهاز ا لدورى - الجهاز التنفسى - جميع ما سبق ) 

3- وحدة قياس درجة الحرارة هى 0000000000000 


( الترمومتر- الجلفانومتر - الدرجة المئوية - السعر) 


(ب) من أنا ؟ 


1 - طريقة لصنع المواد الجديدة لا يحدث فيها تفاعل كيميائى للمادة. ) o‏ 
2- قوة تنشأ يين مواد محددة فقط مثل النيكل أوالحديد . ) سم و 
السؤال الثانى : (أ) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات : 

1 - عند تسخين المادة السائلة إلى درجة غليانها تتحول إلى 0 
2- نستدل من جهاز قلق وچو التیارالگهربی. 
3-الجهاز مو صصص هو ا لفو ول عن جم الفضلات وطردهاشارج الجسم 


(ب) قارن بين كلٍ مما يأتي : 


2- الحالة السائلة والحالة الغازية وى و (السشافة بين الحسيهات ). 
السؤال الثالث: ( أ ) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآنية : 
1- انكماش أو تقليص طول العضلة. ) ee‏ 
2- العضو المسئول عن إفرازا لإنسولين. ) ميا 
3- صورة من صورالطاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. ) 8 lS‏ 
(ب) ماذا يحدث عند ؟ 
يفل وك خلل فى عمل الكلى: 


نماذج اختبارات نصف العام 


الاختبار الخامس 


السؤال الأول : ( أ ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


1- تتكون أجسام الكائنات الحية البسيطة من yS‏ 
( عدة خلايا - خليتان - خلية واحدة - جميع ما سبق ) 
2- معظم الاستجابات الحسية من أجهزة الجسم تكون بغرض الضرر. 
( تقليل - زيادة - رفع - تثبيت ) 
3 - عند تسخين المادة الصلبة إلى درجة انصهارها تتحول إلى مادة 00 


( بخارية - سائلة - غازية - غير ذلك ) 


(ب) من أنا ؟ 


1- طريقة لتوصيل المصابيح الكهربية بها أكثرمن مسار للتيارالكهرب . ) Cease‏ 
2- تغير فيزيائى يؤدى لزيادة طول وحجم المادة. ) ees‏ 
السؤال الثانى :( أ ) ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (*) أمام العبارة الخطأ : 
1 - تتأثر عظام وعضلات رواد الفضاء على المدى البعيد. ) ( 
2- قد توجد المادة فى ستة حالات. ) ( 
3- يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الخلايا الصغيرة. ) ( 
(ب) قارن يبن كل مما يأتي : 
1- الشبكة الإندوبلازمية وجهاز جولجى من حيث : (الوظيفة فقط). 
2- انتقال الحرارة ب (التوصيل والإشعاع ) من حيث: (سرعة انتقال الحرارة فقط). 


اال اكول العيارات الأنية با اسا ف کا ت: 


SRE Ess DESE ESSE SEES ERS ABEL E EE ES E A AS A ESER ES تقاس كمية الحرارة بوحده‎ -1 
ةك‎ N o تحتوى الخلية الحية على أجزاء صغيرة تسمى‎ -2 
.ليها القدرة على الانقباض والانبساط.‎ -3 


(ب) أمامك صورة لسلك كهربى غير معزول : 


- ماذا يحدث إذا لمسته أثناء مرور التيار الكهربى فيه ؟ 
2- كيف يمكن حماية نفسك من أضرار لمسه بالخطأ ؟ سے 7 


نماذج اختبارات نصف العام 


ج(0.005:0.1-1)1(:)1. 2- جميع ما سبق. 3- الميتوكوندريا. 
(ب) 1- أجب بنفسك. 
2- عملية الانصهار : هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين. 
عملية التكثف : هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالتبريد. 
ج(2):( أ ) 1-الحرارة. 2- غشاء الخلية. 3- خاصية النفاذية الاختيارية. 
(ب) 1- تقلل من وصول حرارة الإناء إلى اليد لزيادة العزل الحرارى. 
2- تعمل الكبد والعضلات على تخزين السكر فى صورة نشا حيوانى ( جليكوجين ). 


ج(3):( 1 ) 1-(۷). 2-(7). 3- (2). 
(ب) 1- كرة النحاس ( الجسم الساخن ) إلى الماء ( الجسم البارد ). 
50-2. 


إجابة الاختبار الثانس 


ج(1):( أ ) 1-الغشاء الخلوى. 2- كبيرة. 3- جميع ما سبق. 
(ب) 1- جهازا لإخراج : تجميع الفضلات وطردها خارج الجسم . 
جهازالغدد الصماء : إفرازالهرمونات الى تؤدى وظائف معينة . 
2- اتتقال الحرارة بالتوصيل: مثل : انتقال الحرارة بين المعادن . 
انتقال الحرارة بالإشعاع : مثل: انتقال حرارة الشمس إلى الأرض . 
ج(2):( | ) 1-(0.1). 2-ألياف. 3- التبريد التبخرى . 
(ب) 1- يتولد تیار کهربی فى الملف ويضئ المصباح . 
2- تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة. 
ج(3):( أ) 1-(×). 2-(7). 3-(*(. 
(ب) 1- غلق المفاتيح ( هيع ). 
2- يضاء المصابيح رقم (4) . (3) .(1). 


إجابة الاختبار الثالث 


ج(1):( أ ) 1-السيتوبلازم. 2-سائلة. 3- زيادة. 
(ب) 1- التوصيل على التوالى. 
2- المثانة البولية. 
ج(1)1(:)2-أكبر. 2-رديئة التوصيل. 3- أجهزة الجسم المختلفة. 
(ب) أجب بنفسك. 
ج(3):( أ ) 1-(<×). 2-(7). 3- (*). 


(ب) 1- لأنها تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. 
2- لحفظ الطعام من التلف عن طريق تبريده . 


طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية 


إجابة الاختبار الرابع 


ج(1(:)1) 1- جميع ما سبق. 2- جهاز الغدد الصماء . 3- الدرجة المئوية. 
(ب) 3ت الخاط: 2- القوى المغناطيسية. 
ج(2):( أ ) 1- مادة غازية (بخار). 2-الجلفانومتر. 3- الإخراج . 


(ب) 1- المواد المغناطيسية : هي المواد التى تنجذب للمغناطيس. 
المواد اللامغناطيسية : هي المواد التى لاتنجذب للمغناطيس. 
2- المسافة بين جسيمات الحالة السائلة : متوسطة أكبرمن الحالة الصلبة وأقل من الحالة الغازية. 
المسافة بين جسيمات الحالة الغازية : كبيرة جدًا. 
ج(3):( أ ) 1-انقباض العضلات. 2-البتكرياسشس. 3 - الطاقة الحرارية . 
(ب) 1- يحدث خلل فى الجهازالبولى لايتخلص الدم من الفضلات ( الأملاح واليوريا). 
2- يتمدد بالحرارة وينتفخ القفاز ( يزداد حجمه وطوله). 


إجابة الاختبار الخامس 


ج(1):( أ ) 1- خلية واحدة. 2- تقليل. 3- سائلة. 
(ب) 1-التوصيل على التوازى. 2-التمدد الحرارى . 
ج(2):( أ ) 1-(۷). 2-(*). 3-(”7). 


(ب) 1- أجب بنفسك. 
2- انتقال الحرارة فى بالتوصيل أبطأ من انتقال الحرارة بالاشعاع . 
ج(3):( أ ) 1- الشعرالحرارى 2-العضيات. 3- العضلات. 
(ب) 1- ينتقل التيارالكهربى من السلك إلى جسمك ويحدث صدمة كهربية قد تؤدى للموت . 
2- عن طريق عزل السلك باستخدام مادة رديئة التوصيل للتيار الكهربى مثل البلاستيك . 
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555 مراجعة على الفصل الدراسي الأول 
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(1) الامتحان الأول 


© ® اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 


مراجعة الشاطر على امتحان أكتوبر 


1) يستخدم العلماء ........................ لملاحظة ورؤية الأشياء الدقيقة . 
() التلسكوب 202 بالترمومتر © المنظار (د) الميكروسكوب 
2 تمتص الأمعاء الغليظة معظم 0................. من الطعام غير المهضوم . 
© الفيتامينات (ب) الدهون © البراقاتينات () الماء 
@ ينقبض DD‏ ل TL‏ 


60 الأنف © الفم ج القصبة الهوائية () الحجاب الحاجز 
4 درجة الحرارة التي يتحول عندها الثلج إلى ماء تسمى OT‏ 
() درجة التجمد (ب)درجة الانصهار ©) درجة الغليان () درجة الذوبان 
© اذكر طرق انتقال الحرارة . 


!1 ضع علامة (/) أو علامة (*) أماح العبارات التالية : 
1 كلما قلت المسافة بين الأجسام ومركز الأرض › زاد تأثير قوة الجاذبية . 
2 تصنع البلاستيدات الخضراء الغذاء للنبات عن طريق عملية البناء الضوئي . 
4 يتحول الماء إلى بخار عدك 3 |08 درجة مئوية . 
#4 من المواد رديئة التو صيلجللحرارة النحاس . 
© علل : حدوث التفكك الكيميائي للطعام في المعدة . 


Ta”‏ يكحي 4-١‏ كي 
»× »× د سد 


مراجعة الشاطر على امتحان نوفمبر 


© © أكمل ما يآتي : 


تصنع أنابيب الانكماش الحراري من ...| 
3 تعمل المقاومات الكهربية على ا ران الالكترونات عبر الدائية . 
3 السيتوبلازم هو سائل ............... داخل الخلايا. 
4 المادة ...لها حجم ثابت وشكل متغير 
@ اكتب المصطلح العلمي 
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3 
E‏ (2) الامتحان الثاني 
3 7 © اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 
3 1 من المواد رديئة التوصيل للحرارة e‏ 
د () الحديد والآلومنيوم (ب) النحاس والزجاج 
2 © الزجاج والخشب ()الألومنيوم والنحاس 
4 يبدأ امتصاص العناصر الغذائية في 5200 
0 © الفم (ب) المعدة 8 الدقيقة (د) الأمعاء الغليظة 
1 3 يتكون جسم ....................... من خلية واحدة 
© الإنسان (ب) النبات © البكتيريا () الفيل 


| 


4) درجة الحرارة التي يتحول عندها الماء إلى بخار تسمى 0 
() درجة التجمد (ب)درجةالانصهار © درجة الغليان e‏ 
@ اكتب المصطلح العلمي : 
- أحد مكونات الدائرة الكهربية يعمل على الحد من الأضرار التي تلحق بمكونات الدائرة . 


8 @© ضع علامة () أو علامة (6) أماح العبارات التالية : 


مراجعة الشاطر على امتحان نوفمير 


1 الحرارة طاقة تنتقل دائمًا من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل حرارة . 3 € 
2 توجد البلاستيدات الخضراء في جميع خلايا الكائنات الحية . 260 
3) تعتبر عضلات البطن من العضلات اللاإرادية . ا ) 
4 لا تنجذب جميع المعادن إلى المغناطيس . () ) 
@ اذكر أهمية المطاط . 
© © أكمل بكلمة مناسبة مما بين القوسين 


e الل الى‎ EEL 1 


2 خلايا العضلات تكون على شكل 2-000 سمح بالحركة . . 
(ألياف طويلة - أوتار قصيرة) 
3 عند فصل مصباح من دائرة كهربية موصلة على التوالي فإن باقي المصابيح 52000 
(تنطفئع E‏ 
4 تزداد القوة لمغناطسية كلما 54 نيزن اهاط : (ابتعدنا عن - اقتربنا من) 


(9) ماذا يحدث عند : زيادة سرعة جسيمات المادة ؟ 


٠ 2‏ الشاطر في العلوم زجلعما 
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(3) الامتحان الثالث 


([! © اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 
4 أي مما يلى يوجد فى خخلايا جسمك ؟ ا 


مراجعة الشاطر على امتحان أكتوبر 


© الجدار الخلوي © الكلوروفيل 
© البلاستيدات الخضراء () السيتوبلازم 
@ الكهرباء شكل من أشكال FF‏ ا 
® المادة (ب) الطاقة (ج) القوة (© الشغل 
3 عند نقل كمية سائلة من إناء أسطواني إلى إناء مخروطي 0000000 
5 © يتغير شكل السائل () يتغير حجم السائل 
© يتغير شكل وحجم السائل (©) لا يحدث تغيبر 
4 تنتقل الحرارة خلال السوائل والغازات عن طريق E...‏ 
© العزل (ب) التوصيل © الحمل ( الإشعاع 


0 © ضع علامة () أو علامة () أماح العبارات التالية : 
1 المواد المعدنية مواد لا تسمح للتيار الكهربي بالتدفق من خلالها . 
3) تحيط الميتوكوندريا بخلايا الثبات لمنحها شكلا محددًا . 
8 يحافظ جهاز الغدد الصماء على درجة حرارة الجسم وضغط الدم . 
4 الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة . 
© اذكر طرق توليد الحرارة : 


مراجعة الشاطر على امتحان نوفمبر 


) يتكوّن جسم الكائن الحي من ............... ل کاچ كمس الآخر. 
2 تعتبر عضلات الرقبة من العضلات EN‏ 
3 تغطى الأسلاك والمقابس بطبقة من 0 


@ عند ذوبان مكعب من الشوكولاتة كتلته 100 جرام فإن كتلة الشوكولاتة المنصهرة تكون 


@ اكتب المصطاح العلمي : جهاز يقوم بنقل العناصر الغذائية إلى الخلايا العصبية . 
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الصف الرابع الابتدائي ١‏ الصف الخامس الابتدائي الصف السادس الابتدائى 


(4) الامتحان الرابع 


0 © أكمل ما يأتي : 
) تتم عملية التنفس الخلوي في الخلية في 00١‏ 
@ تسحب الجاذبية الأجسام لأسفل في اتجاه 5000 


8 یو جد حجم ثابت وشکل ثابت فى الحالة e aA‏ 
4 كتلة كمية من الماء لا تتغير ب ادها طبقًا لقانون بقاء e‏ 


77 © ضع علامة () أو علامة (6) أمام العبارات التالية : 
1 الهواء مادة رديئة التوصيل للحرارة . 0 ( 


مراجعة الشاطر على امتحان أكتوبر 


| 


© 83 CME pe f 


4 يتحكم الجدار الخلوي في المواد الداخلة والخارجة من الخلية . © © 7 () ) 
© اذكر عدد المصابيح المضاءة في الدائرة E‏ 


الكهربية المقابلة عند احتراق المصباح ۸ . 


© @© اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 
1 الطرق الثلاث الرئيسية لانتقال الطاقة الحرارية هى التوصيل والحمل و ار 
ها TES‏ © العجلة الإشعاع () التبخر 


مراجعة الشاطر على امتحان نوفمير 


2 تمتلك جزيئات ....................... أكبر مقدار من الطاقة الحرارية . 

© الثلج (ب) الجتاء جا بخار الماء ( اللأخشب 

3 يتجه الطعام بعد هضمه جزئيًا إلى .ا لل 

© الكبد © المريء © البنكرياس (د) الأمعاء الدقيقة 
4 تركيب في الخلية يساعدها على تخزين الماء والغذاء والفضلات هو yy‏ 


() الفجوات (9 الميدركرندريا © البلاستيدات () السيتوبلازم 
(©) اكتب المصطلح العلمي : العضو الأساسي في الجهاز البولي . 


5 
0 
1 
3 
: 
1 


٠ 4‏ الشاطر في العلوم زوا 


الصف الرابع الابتدائي ١‏ الصف الخامس الابتدائي الصف السادس الابتداثى 


(5) الامتحان الخامس 


9 @ ضع علامة () أو علامة () أماح العبارات التالية : 


مراجعة الشاطر على امتحان أكتوبر 


© الشلج (ب) ال © بخار الماء O‏ 
4 كل مما يأتي من المواد :جيدة التوصيل للحرارة ما عدا ا ا 
(1) الفضة (ب)الحديد © الزجاج () النحاس 
@ عند التعرض لتهديد أو خطر ماء يستجيب الجسم بطريقتين » اذكرهما . 


1 عملية الانصهار عكس عملية التبخر . 0 ) 
2 تحدث عملية انقسام الخلية في جهاز جولجي . )2 
3 يقوم الجهاز الدوري بإفراز الهرمونات في الجسم . 0 ) 
4 الأشياء المصنوعة من الحديد كلاب نحو المغناطيس . 2839 
© اذكر عدد المصابيح المضاءة في الداثرة 
الكهربية المقابلة عند احتراق المصباح ۸ . 
(7] (1) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : MADR‏ 
- 1 عندما توضع ملعقة معدنية في كوب شاي ساخن. فإن درجة حرارة الملعقة سوف [ N‏ 
3 © ترتفع (© تقل 
3 2 تأخذ الخلايا العناصر اللازمة لها وتستخدمها للحصول على 507 
3 () الفضلاات (ب) الطاقة غاز ثاني أكسيد الكربون () بخار الماء 
5 8 تمتلك جزيئات ...| أقل مقدار من الطاقة الحرارية . 
a‏ 
1 


3 درجة غليان الزئبق کر چة مويه 
4 يحترف 7د 00000 بسهولة ويدخل في صناعة البلاستيك . 
(ب) ما المقصود بالخلية ؟ 
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الصف الرابع الابتدائي ١‏ الصف الخامس الابتدائي الصف السادس الابتدائي 


(6) الامتحان السادس 


(! 69 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 


مراجعة الشاطر على امتحان أكتوبر 


ا يتم امتصا ص الغذاء المهضوم في E.‏ 
() المريء (ب) المعدة (ج) الأمعاء الدقيقة (د) الأمعاء الغليظة 
2١‏ تتحكم الخلية في توازن الماء من خلال مروره عبر ys‏ 
© النواة © غشاء الخلية ©البلاستيدات 2 ©©الجدارالخلوي 
3١‏ من شروط إضاءة المصباح الكهربي في الدائرة الكهربية ERÊ‏ 
لكر (أ) وجود بطارية (ب) وجود مفتاح مفتوح 
(ج) وجود مادة عازلة في مسار الدائرة (د) جميع ما سبق 
#| يمكن أن يوجد الماء في حالة صلبة على هيئة 00 
() بخار 2 مياه البحر = ماء مغلي (رد) جليد 


L1 


() علل : عند ملامسة جسم أعلى سخونة لجسم أقل سخونة يتساويان في درجة الحرارة . 


1 () ضع علامة () أو علامة (×) أماح العبارات التالية : 
1 من المواد جيدة التوصيل للحرارة الخشب . 0 ) 


مراجعة الشاطر على امتحان نوفمير 


© تتباعد جزيئات المادة أثناء عملية الانكماش . () ) 

3 تنمو الكائنات الحية من خلال زيادة حجم خلاياها . () ) 

4 تحتاج العظام إلى العضلات حتى تتمكن من الحركة . ( ) 
© اذكر أهمية الجلفانومتر . 


8 © أكمل ما اتی : 
1 البنكرياس هو العضو المسئول عن إفراز هرمون e‏ نو نمم 
3) تعمل الدائرة الكهربية كنظام esses‏ الطاقة الكهري : 


3 درجة غليان الماء FEET.‏ درجة مئوية . 
4 الجسم الساكن أعلى منحدر يمتلك طاقة Sa‏ 


© ماذا يحدث : عند دخول كثير من الماء إلى الخلية ؟ 


3 
0 
1 
3 
: 
1 


٠ 6‏ الشاطر في العلوم زجلعما 
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3 

0 (7) الامتحان السابع 

3 6 ©أكمل ماياتي: 

3 4 درجة غليان الماء مس مهنم وريه اهار الا 

د 2 أهم الفضلات التي تعمل الكلى على التخلص منها 000 
5 ا يجذب المغناطيس جميع المواد 0 

8 4 توصل المصابيح الكهربية في المنازل على E‏ 

3 © ماذا يدث عند : وقوف سحلية فرق صخرة ساخنة ؟ 


7 9( ضع علامة (/) أو علامة (6) أماح العبارات التالية : 


1 يتكون الجدار الخلوي في الخلية النباتية من مادة الكلوروفيل . ) ( 
2 كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام» زادت طاقة حركتها . 2620 
3 لا يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج . )2 
4 عند صناعة البلاستيك من البترول تحدث تغيرات فيزيائية . 3 © 


© اذكر الاحتياجات الأساسية للخلية . 


8 @ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 


مراجعة الشاطر على امتحان نوفمبر 


1 تنقبض عضلة الحجاب الحاجز ويدخل الهواء إلى الرئتين في عملية اه 
EG‏ الزفیر © الهضم () الإخراج 
5 انتقال الحرازة في الغازات والسوائل يتم عن طرق f... f...‏ 
() الإشعاع © الحمل ج التوظيل (د) بقاء الطاقة 
3 من العضيات التي تقوم بعملية النقل داتخل الخلايا <f...‏ 
0ك النواة (ب) جهاز جولجي © الفجوة العصارية.. (د) الجدار الخلوي 
4 عند انكماش المادة ا عك جزيئاتها : 
() يزداد يقل (ج) ينعدم ا لا يتغير 
@ ما المقصود بالمجال المغناطيسي ؟ 
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(8) الامتحان الثامن 


© ® اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 


مراجعة الشاطر على امتحان أكتوبر 


1| تتم صناعة الخرسانة عن طريق NT‏ 
() الخلط والتسخين (ب) الخلط والتصلب 
© التعريض للحرارة (د) التسخين في فرن ساخن 
2 مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة يعبرعن 0 
(الطاقة الحرارية (ب)درجة الحرارة (ج)الإشعاع () قانون بقاء المادة 
!3) من العضيات التي تقوم بعملية النقل داخل الخلايا 00 
0 © النواة © الشبكة الإندوبلازمية 


ج الفجوة العصارية () الجدار الخلوي 
من المواد التي تنجذب للمغناطيس MES...‏ 
© الزجاج (ب) الحديد © النحاس (6 الورق 
(7) علل : عضلة القلب عضلة لا إرادية . 


9 @© ضع علامة (/) أو علامة (×) أماح العبارات التالية : 


مراجعة الشاطر على امتحان نوفمير 


1 تحدث الصدمة الكهربية نتيجة مرور التيار الكهربي خلال جسم الإنسان . )0 ) 
4 تقوم النفرونات داخل الجللا ية الدم من الفضلات الذائبة . 0 ) 
4 الإنسان من الكائنات (لا<) وحيدة الخلية . 0 
4 كلما زادت حرارة الجسم» قلت سرعة حركة الجزيئات . 2 ( 


© ماذا يحدث عند : فتح دائرة كهربية بها مصباح مضيء ؟ 


28 أكمل.ماياتي : 
4 عند الشعور بخط ر#إف عا ل عنس yy‏ 
© يسمى تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية ب 5 


3 جزيئات المادة عو دوت تهقز فى انها 
4 تقاس الحرارة بوحدة تسمى 5 
(9 ما المقصود بالتنفس الخلوي ؟ 


8 ه٠‏ الشاطر في العلوم زوا 
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الصف الرابع الابتدائي ١‏ الصف الخامس الابتدائي الصف السادس الابتداثى 


(9) الامتحان التاسع 


([) ® اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 


مراجعة الشاطر على امتحان أكتوبر 


1 عند فقد المادة للحرارة فإن قوى الترابط بين جزيئاتها اه 
© تزداد © تقل ©) تنعدم © لا تتخير 
2١‏ تصنع هياكل السيارات والدراجات من 50 
2ا) الخرساثة 9 الطوب © الأقمشة (5) الحديد 
3 توجد البلاستيدات الخضراء في خلايا سيم 
3 () العضلات (ب) العظام © الأعصاب () أوراق النبات 
4 لا يمكن التحكم في حر كة عضلات O N,‏ 
0 0ك ايدرع ٠‏ ©الرقة © البطن ا 
2 @ اذكر فكرة عمل المولد الكهربي . 
3 6 © ضع علامة (ص) أو علامة (*) أماح العبارات التالية : | 
1 1 المواد غير المغناطيسية لا تنجذب إلى المغناطيس. () ) 
2 2 المادة السائلة تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه . ) ) 
0 3 الانصهار هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بارتفاع درجة الحرارة . ( ) 
8 4 تتحمل أنابيب الانكماش الجراري درجات الحرارة . 20 


© اكتب المصطاح العلمي :سائل هلامي تسبح فيه عضيات الخلية . 


9 @ أكمل ما يأتي 
4 :سرا ر#الشسسع إلينا شن طرق 2-78( 
2 يعتبر النحاس من المواد 5 للكهرياء 
3 تحدث عملية طخل الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة للخلية . 
4 يخزن الكبد والعضلات سكر للحصول على الطاقة عند حاجة الجسم إليها . 


(© اذكر أعضاء الجهاز العضلي الهيكلي . 
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الصف الرابع الابتدائي ١‏ الصف الخامس الابتدائي الصف السادس الابتدائي 


3 
0 (10) الامتحان العاشر 
١! 3‏ © اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة : 
3 ) من المواد التي لا تسمح بسريان الحرارة خلالها E‏ 
3 () الحديد ® 1 © النحاس () الألومنيوم 
5 2 يدخل خام الحديد في صناعة مادة DD.‏ 
7 () الصلب ب الزجاج © البلاستيك (د) الخرسانة 
6 3 المواد التالية لا تسمح للتيار الكهربي بالتدفق من خلالها ما عدا a‏ 
() ساق من الألومنيوم (ب) القماش 
لم © الورق () الممحاة 
4 يفرز هر ال ي 
(6) الجهاز الهضمي © الجهاز التنفسسي © الجهاز العصبي (2) جهاز الغدد الصماء 
@ اذكر أهمية الترمومتر . 


1 ضع علامة (/) أو علامة (×) أماح العبارات التالية : 


1 طرق انتقال الحرارة في الأو ساط المختلفة هي التوصيل والحمل فقط . )0 ) 
2 تستخدم المرايا لرؤية وفحص مكونات الخلايا . ) ( 
3 يمكن تشغيل عدد كبير من المصابيح معا في الدائرة الكهربية الموصلة على التوازي . ) ) 
4 يزداد حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها . ) ( 


مراجعة الشاطر على امتحان نوفمبر 


@ استخرج الكلمة المختلفة ‏ النؤاة ب السيتوبلازم ‏ الغشاء الخلوي - العضلات . 


3 
0 1 يتحول الماء إلى بخار عند درجة كرجة مئوية 
3 © تحتاج الخلايا إلى غاز ...| للح لب يسوبو ىر | 
4 
35 3 عملية تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى صورة بسيطة يستفيد منها الجسم تسمى yT‏ 
4 4| يحيط بكل مغناطيس ...................... تظهر خلاله آثار القوة المغناطيسية . 
3 @ اذكر مثالا ل: 
2 4 عضلة إرادية . 4 عضلة لا إرادية . 
39 0 ه٠‏ الشاطر في العلوم زوا 


الصف الرابع الابتدائي ( الصف الخامس الابتدائي الصف السادس الابتدائى 


الإجابات النموذجية 
الامتحان (1) الامتحان (4) 

إجابة السؤال الأول : إجابة السؤال الأول ١‏ 
جار ول : 
١ © 6‏ الماء 

© الميكروسكوب © : 6 © الميتوكوندريا © مركز الأرض 

@ الحجاب الحاجز ١‏ 4 درجةالانصهار © الصلبة © بقاء الما 

| 1 " 5 ده 


ب ال 3 » الإشعاع . 
لتوصيل لحمل سخا ب يتمدد الكحول في الترمومتر ويزداد حجمه ويرتفع لأعلى . 


مراجعة الشاطر على امتحان أكتوبر 


إجابة السؤال الثاني : 
XxX © > © 7 © 6‏ © ير إجابة السؤال الثاني : 
© بسبب الحركة التموجية المستمرة للمعدة وإضافة از إإإ ©©/“ © 0@©/⁄ ©ير 
الفافمة من المجدة (الحمفن والانزيمات). © صفر 
إجابة السؤال الثالث : إجابة السؤال الثالث : 
) © البلاستيك © إبطاء ee‏ و 
@ هلامى © السائلة @ الأمعاء الدقيقة @ الفجرات 
س # المواد العازلة للكهرباء . ب الكليتان . 
الامتحان (2) a‏ 
2 إجابة السؤال الأول : إجابة السؤال ل 
9 1 © الزجاج والخشب - ©) الأمعاء الدقيقة X@ X@ i‏ هي © 7 
5 © البكتيريا © درجة الغليان ب اثنان 

4 ب المقاومات الكهربية إجابة السؤال الثاني : 

۹ إجابة السؤال الثاني : أ 0# ترتفع 29) الطاقة @ الثلج ® الزجاج 
X@©® 22 ” © 6 4‏ ©7 ب مواجهة الخطر » الهروب من الخطر . 
لد ب تغطية الأسلاك والمقابس للحماية من الصدمات الكهربية 9 | إجابة السؤال الثالث : 
2 إجابة السؤال الثالث : أ ® الإنزيمات (2) كتلة 
2 أ © جمع ونقل البروتينات (2) ألياف طويلة © 357 © البترول 
E‏ © تنطفۍ @ اقتربنا من ب وحدة بناء الكائن الحي 
1 ب تزداد طاقة حركة الجسيمات وترتفع درجة حرارة المادة الامتحان (6) 
الامتحان (3) إجابة السؤال الأول : 

إجابة السؤال الأول : أ ( الأمعاء الدقيقة © غشاء الخلية 

أ ® السيتوبلازم (2) الطاقة @ وجود بطارية (4) جليد 
3 @ يتغير شكل السائل 4)الحمل ب لانتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد بحيث 
۹ ب تتمدد الكباري عند تعرضها للحرارة وتحدث انحناءات تساوي كمية الحرارة المفقودة كمية الحرارة المكتسبة . 
= کک إجابة السؤال الثاني : 

4 إجابة السؤال الثاني : 00 © © ©ى 
 ” © 2 × © 6 3‏ © ب للاستدلال على مرور التيارات الكهربية الصغيرة . 
4 لري ر إجابة السؤال الثالث : 

ا إجابة السؤال الثالث : 0 © الإنسولين © مغلق 

8 أ @ أجهزة 2)الإرادية ® البلاستيك @ 100 100 © وضع 

2 ب الجهاز الدوري . © تتتفخ الخلية حتى تنفجر . 
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الصف الرابع الابتدائي ( الصف الخامس الابتدائي الصف السادس الابتدائى 


الإجابات النموذجية 
1 
= الامتحان (7) oa!‏ 
: إجابة السؤال الأول : إجابة السؤال الأول : 
۹ 6 © أكبر من © اليوريا € @ تزداد (2) الحديد 
3 @ المغناطيسية @ التوازي @ أوراق النبات © العين 
E‏ ب تنتقل الحرارة من الصخرة إلى جلد السحلية وتشعر السحلية | اب تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية . 
E 2‏ إجابة السؤال الثاني : 
8 إجابة السؤال الثاني : 6 © ۷ © 7 © XxX‏ @/ 
V/@ © 6 1‏ وير هي # السيتوبلازم . 


ب الغذاء» ال كسجير:" » الماء . 
إجابة السؤال الثالث : 


إجابة السؤال الثالث : © الإشعاع @ الموصلة 
6 © لعي (2) الحمل © التنفس الخلوي @ الجلوكوز 
@ جهاز جولجي @ لا يتغير ت العظام » العضلات » الأربطة » الأوتار» الغضاريف . 


ب حيز حول المغناطيس تظهر خلاله آثار القوة المغناطيسية . 
الامتحان (10) 
إجابة السؤال الأول: 
4 © الخشب © الصلب 
@ ساق من الألومنيوم © جهاز الغدد الصماء 


ب قياس درجة الحرارة . 


الامتحان (8) 
إجابة السؤال الأول : 
أ © الخلط والتصلب © الطاقة الحرارية 
@ الشبكة الإندوبلازمية ® الحديد 
ب لأنها تعمل تلقائيًا ولا يمكن التحكم في حركتها . 


مراجعة الشاطر على امتحان نوفمبر 


إجابة السؤال الثاني : إجابة السؤال الثاني : 
XxX @ × ® û Xx @ XxX @ XxX @ 7 © 6‏ @/ 2 ير 
ب ينقطع التيار وينطفئ المصباح . e‏ 
إجابة السؤال الثالث : إجابة السؤال الثالث : 
6 © يزداد © اللليخر 7 @ 100 @ الأكسجين 

@ الصلبة (4) السعرات الحرارية © الهضم @ مجال مغناطيسي 
ب عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من ب ® عضلة البطن © عضلة القلب 


الطعام حتى تتمكن الخلايا من الاستمرار في العمل . 
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العادة / علوم [الترج الأرل]) 


:5 ( اال لة بوتا 
ا | اسسحعن الإ ياتى 


الزسن / 45 دشنه 


السؤال الأول : أختر الإحابة الصحيحة مها يلف : 
بحعل الذاترة الكهربية مغتوحة عند توصيله بها 


ب) الالومتيوم ج) الحشب د) الحديد 
2 - تقوم الشيكة الاندوبلازهية بوظيقة ............... فى الخلية 


أ) انتاج انطاقة ب) الانقسام خ) حمع وتقل 
البروتينات 
3 - بتوقس انتقال الحرارة بين حسمين عند درحة حرارتهما 
أ) ارتغاع ب) انخغاض 
4 - تقل المسافه بين حزيثات المادة عند 
أ) التبخر ب) الانصهار ح) التمدد الحرارى د) 
5 - تصب إنزيمات البنكرياس والحوبصلة الصغراوية في 


أ) المعدة ب) المثانة ح) الأمعاء الغليظة 


السؤال الثانى : ضع علامة ( /1) أو علامة (× ) أمام العئارات التالية: 


بصاحب عملية التكثف ققد حرارة 

سقط التغاح من الشحر على الأرض تسيب قوة الاحتكاك 

الجهاز اتتنفسي بتكوت من القلب والأوعية الذموبة 

العضبه المسئولة عن إطلاق الطاقه قي الحلية هى الميتوكوندربا 
تحتوى البلاستيدات على صلغة الكلوروفيل ذات اللون الأخضر 


السؤال الثالث : علل 
1- إنجذاب الحديد الى المغناطيس 


السؤال الأول : أختر الإحابة الصحيحة مما يلي : 


1 - تعنبر شذة المواذ معناطيسيهة ماعدا . 


(Î‏ سار ب) سلك حدبد 


2 - تعتبر هذة المواد موضلة للكهرباء ماعدا 
أ) ملعقة 
له مد 
3 - تحول الماء من الحالة السائلة الى الحالة الغازبة بسعى 
أ) تكنف ب) تبخر ج) انصهار 
4- تنتقل الحرارة في ............. عن طريق الاشعاع الحراري 


ب) الحشب خ) البلاستيك 
هو مصدر الطاقه قي الدائرة الكهربيه 


ب) السلك ج) المفتاج 
الكهرري 
السؤال الناناك : ضع علامة ( /1) أو علامة ()7 ) أمام السدارات التالية: 


بعتبر ثاني أكسيد الكربون من الغضلات الغازية 

تزداد قوة جدذب المغناطسن يزيادة ححمه 

كتلة المادة تتغير عند تحولها من حالة الى أخرى 

بمتلك الحسم الساكن أعدى الثل أقل طاقة وضع 
المقاومة الكهرسة تعمل على زبادة تدقق التنار الكهردت 


السؤان الثالت : لاحظ الشكل الذي أمامك ثم أحب: 
1- تذوب قطعة التلخ عند ملافسة بذك لها 

لسؤان الرابع : لاحظ الشكل الذي أمامك ثم أحب 
1- هده الدائرة الكهربنه تم توصيلها على 

2- التبار قى هذه الدائرة بکون له 


الملدة / لود [الترح الأرل) 
العصف / السادس الايتدالى 


الزسن / 45 دته 


السؤال الأول : أختر الإحابة الصحيحة مما بلي : 
هو محموعة من الحلابا المتشابهة فى الشكل والوظيغة 
أ) النسيج ب) الجهاز خ) العضو د) العضيات 
2 - تفتقل حرارة الشمس البنا عن طربق 


أ) انتوصيل ب) اللمس ج) الإشعاع د) الحمل 
الحراري 
3 - درحة الحرارة التي يتحول عندها كوب مصنوع من الزحاج الى سائل تسمى درحة 


أ) التحمد ب) الاتصهار ج) التكتف د) الغليات 
مواد تغرزها الغدد الصماء تساعد الجسم على الإستحابهة وي المواقف المختلعة 
أ) الإنزيمات ب) الهرمونات ج) الغيتامينات د) الدهوت 
5 - تراكيب صعيرة داخل الحلية تقوم بوظيفه معينه 


أ) الأعضاء ب) الأتنسحة ج) العضيات د) االأحهزة 


السؤان القانئى : ضع علامة ( /1) أو علامة ()( ) أمام السبارات التالية: 
1- بيضة الدحاحة قير الفخصيهة تعتبر من الحلابا كديرة الحجم 
2- عحلايا ورق شحر التفاخ تصنع غذائها بنتفغسها | 
3- حركة الشحنات الكهربية داخل موصل كهربى تعرف بالتبار الكهريرىف 
4 الجتيكوحين عبارة عن نشا حيوانت مخصص لنخزين الطاقة فت الكبد 
5- القلم الموجود قى بحبيك تحتزن طاقة حركية 

السؤال الثانت : علل 

1- تحتوؤي الكلية على النغرونات 

السؤان الرايع : لاحظ الشكل الذي أمامك ثم أحب 


تذوب قطعة التلخ نتيجة اتتقال الحرارة من التلخ الى بديك ( صح - خطأ ) 
تسمى الطربقة التي انتقلت بها الحرارة شنا بطربقة الحراري (التوصيل - الحمل) 


مديرية التريية والتطيح المادة [ عنلوم (الترم الأرل) 
. الصف | السادس الابتداني 


ل / "eT‏ 
ارهن | 45 س 


السؤال الأول : أختر الإحابة الصحيحة مما بلي : 
قى وحدة بناء حسم العيل 


أ) النسيخ ب) الجهاز 
2 - درحة الحرارة التاف بتحول عندها الماء الى غاز تسمى دذدرحه 
أ) الإنصهار ب) التكتف ج) التحمد 
3 - تسمى الطاقة التاتحة عن حركه حزبنات الماذة بالطاقة 


ب) الحرارية خ) الصوتية 
أوعبة تختزن البودك قبل خروحه من الجسم 


ب) القولون خ) المعدة د) الأمعاء 
5 - كلا مما بلف موحود فى خلايا ورقة شجر الجوافة وموحود في خلابا الأسد ماعادا 


أ) الميتوكوندربا ب) الجدار الخلوي خح) العشاء د) النواة 
البلازموب 


السؤان الثانك : ضع علامة ( ۷) أو علامة ()7 ) أمام العبارات التالية: 
1- المختاتيس قطعة معدنية تصنع من الحدند تحذب مواذ معينة بإتحاهها 
2- انقداض العضلات تؤدى الى حركة العضلات فى اتحاهين 
3- المادة فى الحالة السائله لها شكل ثابت وححم ثابت 
4 بعرف تحوب السكر الى طاقة ذاخل الحلية بالننتفس الخلوى 
5- القدم الموحود قى جيك نختزت طاقة وضع 
السؤال الثالت : بها تعسر 


1- بعتبر الحلد من أعضاء الإخراح 


مفبرية الترييه والمطيع : العافة / ود [الترم الآرل) 
أذ ة / ٠‏ اسف / السلس ايت انى 


رة | الزمخ / 45 دقيقة 


السؤال الأول : أختر الإحابة الصحيحة مما يلي : 
عبارة عن محموعة من الأعضاء التى تعمل معا لأذاء وظبغة معينة 
أ) اتفسيج ب) الجهاز ج) العضو د) الخلية 
2 - ........... تغير قيزباني بحدت لبخار الفاء نتيحة ققد حزيثاته للططاقة الحرارنه 
أ) الإتصهار ب) التكتف ج) الت د) الغنيان 
3 - تقوم الشيكة الأاندوبلازمية بوظيقة َ 
أ) تخزين ب) الانقسام + : 37 د) الحمابة 
الغضلات تينات 
4 - بحتزن الكيذ والعضلات 
أ) سكو ب) اليروتين 
الحلكوز 
5 - العضيات المسئولة عن إطلاق الطاقة فى الخلية هي 
أ) المبتوكوندريا ب) الحدار الخلوق ‏ خ) القشاء د) النواة 
البلازماب 


السؤال الثانى : ضع علامة ( ۷) أو علامة (× ) أمام العبارات النالية: 
1- الخلابا العضلية عبارة عن ألباف قصيرة لتسمح بالحركة 
2- عندما تكون متوترا تنسط عضلاتك وتقل ضربات قانك 
3- الحيز الذي تظهر فيه قوة المعناطظيس بسمى بالتيار الكهربي 
4 تصنع مقابض الأواني من المعدن 
5- النراز تعتير مواد إجراحنه 


السؤان التالت : بما تعسر 
1- ترك كواصل بين قضدان السكك الحدبدية 


السؤال الرايع : لاحظ الشكل الذي أهامك ثم أأحب 
تنتقل الحرارة داخل السائل بطريقة انلحراري ( التوصيل - الحمل ) 
إذا كانت نقطة غليان 100 درحة ملوية فمن المحتمل أن بكون .... (ماء - زنتق) 


لقصل / 


مذيزية النريية والنطيم المادة / رةه (الدرع الأرل) 


٠ =‏ 
اقا 8 / امف . اص الابندالس 
5 : 2 


هدرسة / الزن / 45 نشت 


السؤال الأول : أختر الإحابة الصحيحة مما بلي : 
1 - تعتبر ......... النظام الأكبر قي حسم الإنسات 
ب) الاجهزة ج) الأعضاء د) الحلايا 
من العضلات اللإرادية 
ب) الذراع خ) الساق د) القلب 
3 - زبادة ححم الهادة وتباعد حزبناتها بحدت عتد... خا ةة 


أ) التهدد ب) الإاتكمااش ح) ان د) التتحميد 
4 - للمادة في الحالهة الساللة ححم ........ وشكل 


ب ) نابت - تابت د تیر د) متشير - ثابت 
قب قباس درحه حرارة المواد 


أ) شربط القباس ب) التلیسکوب ج) الترمومتر د) وعاء القياس 


السؤان القانى : ضع علامة ( ۷) أو علامة (× ) أمام السبارات الثالية: 


1- تتثقل الحرارة في الماء عند تسخيته عن طربق الاشعاع الحرارى 

2- تتحول المادة من الحالة التصلية الى الحالة السائلة بالانصهار 

3- بتكون الحدار الخلوى فى الخلية النياتية من مادة السليلوز 

4 الشاي الساخن فى الكوب بمتلك طاقة حرارية أقل من الهواء المحيط 
5- النلاستنك نعتدر هن المواد الموضله للكهرباء 


السؤال التالت : بها تعقسر 

1- بزداد انتيار الكهربك المار قى الذائرة الكهربية بعد تزع الهقاومة الكهرنية 
السؤان الرابع : لاحظ الشكل الذي أماهك ثم أحب 

تسمى هذه الحلية بالحلية ...... 


ما هي وطيغة الحزء المشار الية ؟ چو NESE EES‏ 


مثيريةه التربيه واخطيم العادة |[ وم [الترد الأول) 
اذا 6 / الصف | اسمس این اس 


مدراسة | الزمن / 45 دقيقة 


7 
السؤان الأول : أختر الإحابة الصحيحة مها يلي : 
1 5-2 المولد الكهريىث بحوب الطاقه wesana‏ الى طاقه كهربيه 


أ) الحرارية ب) الضوئية ج) الميكانيكية 
............. توحد في الجلايا النباتية فقط 


أ) الميتوكوتدريا نب) البلاستيدات ج) النواة 
3 - المادة قى الحاله 

أ) الغازبة 
4 - للمادة في الحالة السائلة حجم . 


با) تابت - تابت 
قب قياس درحه حرارة المواد 


أ) شربط القياس ب) التلسكوب ج) الترمومتر 


1 1 الثانى : ضع علامة ( /1) أو علامة (×) أمام العبارات النالية: 


1- عند زياذة مساحة سطخ الحسمين المتلامسين برزذاذ محذل انتقال الحرارة بينهما 
2- عند احتراق أحد المصاشخ الموصلة على التوازى تنطغى ناقى المصاسح 
3- ججميع المواد تسمح بإنتقال الحرارة خلالها بسهونة 

4 تنمو الكائنات الحيه عن طربق زياذة حجم الخلايا 

5- يعمل كل حهاز فك الحسم منعرذا عند التعرض للحطر 


السؤان التالت : بها تعنسر 
1- صناعة أواني الطيي من الألومنيوم 


(Î 


المادة / علوم [اللرم الأول) 
الصف | السائس الإابتد انى 


الزمن | 45 دشيقه 


ب) 65 <( 100 
هى عبارة عن فحوات صغيرة يدم تركها بين قضبان القطارات 


ب) الهواني خ) الحراري د) الكهربي 
بتحضير وتغليف المواد ونقلها خارج الخلبة 


الميتوكوندربا ب) جهاز حولجي 5) النواة د( 


4 - تحتاج خلابا الحسم الى عاز 


(Î 


النيتروحين ب) الهيدروحين 


5 - تتكون البوربا نتبحة استهلاك ...عه 


(Î 


البروتينات ب) النشويات ج) الخضروات 


السؤال اتثانك : ضع علامة ( ۷) أو علامة ()7 ) أمام العبارات التالية: 


-1 
-2 
-3 
4 
-5 


عندما تفحول الماء الى تلخ تقل حركة حزبناتها 

تغطى الأسلاك الكهرسنة بطيقة من النحاس 

تعمل النواة على إطلاق الطاقه قى الخليه 

القلب بعمل كمضخة لصح الدم الى حميع أحزاء الحسم 

زاذة ححم الهاذة تسيب سرعة حزيتاتها سشمقى الانكماش الحرارى 


1- صناعة مقابض أوانك الطهيت من البلاستيك 


السؤال الرايع : لاحظ الشكل الذي أمامك ثم أحب 


بنتماي هد العضو الى الحهاز . 


المادة / علوم (الترم الأول) 
الصف / السائس الإيندالى 


الزمن / 45 قبت 


السؤان الأول : أخفر الإحابة الصحيحة مما بدي : 


1 - سن العوامل القي تتوقى علبها الحاذبية ..........و 522212 


أ) الحجم والشكل ب) المسافة والشكل خ) الكقلة . 
والمسافة 
2 - حدوث قصور في أداء السبنكرباس بتسبب في مرض 


أ) الزشايمر ب) السكر 
3 - تتتقل الحرارة بالحمل الحراري في 


أ) البلاستبك ب) الحشب 
4 - يمكن قحص الخلانا من خلال 

أ) التلبسكوب ب) المخناطيس =( 
5 - كل مما بلي يسهخ بسربان التبار الكهربي ماعادا 


أ) الحديد ب) النحاس ج( 


السؤال الثانتى : ضع علامة ( ۷) أو علاعة (×) أمام العبارات القالية: 
في حالة سحب المعناطيس لملعقة من الصلب تعد هذه قوة تناكر 
كلما زادت كتلة الأحسام كلما قلت الحاذسة 
بمكن رؤبة المجال المعناطظيسى 
تقل حركه حزينات المادة عند اكتسابها ظاقه 
لا توحذ عضبات مشتركه بين الخلية النباتىيهة والخلية الحيوانية 
السؤال تالت : بها تعسر 


4- ارتغاع الکحوں لأعلى عند وضعه قي ماء ساخن 


السؤال الرابع : لاحظ اتشكل الذي أمامك ثم أحب 
شل يمكننا ‏ جمع هذا الزحاح المكسور بالمعناطيس ( نعم - لا ) 
وصح السيب في رأبك > E,‏ 


13353353135312 سلسلة البدري 818 8818888188188۹88 الفصل الدراسي الأول + 


کس 
5 اذكر أهمية جهاز جولجي في الخلية Gs‏ 


E 
ه‎ e اسم الطالب‎ 
( ) لقوكع‎ e سم ب / ا اا ااا‎ 
: 
250006 طريقة لتوصيل المصابيح في الدائرة الكهربية بحيث تنطفئ جميعها عند احتراق أحدها‎ - ١5 
الأداة المستخدمة لقياس درجة حرارة المواد المختلفة. ا‎ - 1 
TT مجموعة من الأعضاء تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم.‎ - ٠ 
5 , 75 ١ اقل لل‎ 
n تحتوى على مادة الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضوئي.‎ - 1 
ماذا يحدث عندما تنبسط عضلة الحجاب الحاجز أثناء عملية التنفس ؟‎ 5 
1ش(‎ 
أكمل العارات الآثية:‎ )( 
عندما تفقد المادة السائلة طاقة حرارية فإن المسافة بين جسيماتها ا‎ -١ 
؟ - تنتقل الحرارة بين الأجسام المتلامسة عن طريق ............ وتنتقل في الفضاء عن طريق ل‎ 
كه‎ 1 2 
تساعد الأنزيمات التي تفرزها 0 ..................... على التفكك الكيميائي للطعام.‎ 6 
؛ - تعتبر ..................... الوحدة الأساسية للتركيب في الكائنات الحية.‎ 5 
ج‎ 5 
1101111 
۱ 
م (ب)‎ 
5 الطاقة الحرارية ) ) العضو الرئيسي في الجهاز البولي.‎ -١ 9 
. المولدات الكهربية ) ) يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم‎ -" 
2 5 00 1 0 5 5 
. القلب ) ) تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية‎ 5 
5 . الكلية ) ) تنتقل من الجسم الأعلى إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة‎ -٤ 
اح‎ 
ج‎ 


اذ[ 00001 وففم ممم ل ل و ووو وو ووو ولول ووو 
8 - مادا يحدث عند زيادة عدد الحلقات في الملف ؟ 


IIIIII 


ESE الصف السادس‎ IEEE 


سلسلة البدري 5181818518٤‏ 7515818818881818 الفصل الدراسي الأول ا 
غ 
5 اسم الطالب / O a‏ او E‏ 
اح 
)١( :‏ ضع علامة )١(‏ أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: ج 
ا 
5 عند ارتفاع درجة حرارة المادة تتغير كتلتها. ١‏ ) 
ج ج 
۲- يمك تاي تيار هربي باستخدام ماناطيس ) ( 
5" - عضلة القلب تتحرك دون أن تفكر في تحريكها ١‏ ) 
ا" 1 ع" 
ع ؛- يمكننا رؤيه مكونات الخليه بالعين المجردة ) ( 
2 : 2 
َك عرف النسيج E O yy‏ 
REET‏ 
| 
١ٍ‏ - تسمى حركة الإلكترونات داخل الأسلاك باسم yy‏ 
كد ¢ اس 5 5 3 5 5 د 
1(5) الدائرة الكهربيه (ب) التيار الكهربي (ج) درجه الحرارة ( د ) المفتاح يرم 
8 - ينص قانون بقاء على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من حالة إلى أخرى o‏ 
5 
1(5) الطاقة (ب) الكتلة (ج) الجزيئات ( د ) القوة 
ك0 أحد أعضاء الجهاز البولى يختزن البول قبل خروجه من الجسم يسمى 1 
ك 1 0 5 
() النفر ونات (ب) الكلية (ج) المثانة البولية ( د ) الحالب 
8 - أى من التراكيب التالية موجود في كل من الخلايا النباتية والحيوانية ؟ ay‏ 
اح" اح 
)١(5‏ الغشاء الخلوى (ب) الجدار الخلوى (ج) النفرون ( د ) البلاستيدة الخضر اء 
كك ٠‏ 5 .م 5 4- اذ 2# كك 
ع( ما الجهاز المسئول عن انقباض الأنسجة وتحريك الجسم ؟ 2ك 
ج 
0 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
ع -١‏ تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير ................السائل مع تغير درجة الحرارة ركه حو 
٤ 5‏ ك 
8" - تعمل ..................... على إبطاء تدفق الشحنات الكهربية في الدائرة الكهربية 
ع (المولدات الكهربية - المقاومة الكهربية ) 
8 - يتكون الجدار الخلوي في الخلية النباتية من مادة ..................... (السليلوز - الكلوروفيل ) 
1 - يفرز جهاز الغدد الصماء للم (اللبروتينات - الهرمونات ) 


2 
ك2 (ب) ما أهمية وجود البطارية في الدائرة الكهربية ؟ 


PIII PIII 


كك 
كك 
كر 
اك 
كد 


إعداد .م عوض البدري 
IIESEEEES‏ الصف السادس E EEE‏ 


115135511353512 سلسلة البدري 1955325351313332195187 الفصل الدراسي الأول 


كاسم الطالب / O‏ ار 

: تخير الإجابة الصحيحة‎ )١( 

ش . 

20 تصنع الأسلاك الكهربية من مادة‎ - ١ 

ا ون 

8) غير قابلة للتشكيل (ب) لها لون لامع 

#رج) لديها القدرة على نقل الشحنات الكهربية ( د ) تبطئ من انتقال الحرارة 

1 - يمكن تحول المادة من حالة إلى أخرى عن طريق تغير 0-95 شش1إ] 

)١(8‏ حجم الجزينات (ب) درجة حرارتها ( ج ) عدد الجزيئات (د) كتلة المادة 
ك 

8" - من الاحتياجات الا الاحتياجات الأساسية للخلية 00000 

1(5) الماء (ب) الأكسجين (ج) الغذاء (د ) جميع ما سبق 
ف 


e‏ فإن إحداهما 
2 


9 (1) تتحرك › تظل ثابتة (ب) تنقبض › تنبسط (ج) تظل ثابتة » تنبسط ( د ) تظل ثابتة » تنقبض 
د 
4 اذكر وظيفة الجهاز البولي ا يي يي ا يي 200 


ل 
-١‏ الجسم الساخن تتحرك جزيناته بسرعة أقل وتحمل طاقة أكبر. 
5 - كلما زادت المسافة بين الجسم وسطح الأرض زادت قوة جذب الأرض له. 
- تحتوى خلايا كل من الأرنب ونبات الفول على البلاستيدات الخضراء. 

ا ا الصماء على إفراز الهرمونات في الجسم 


ج اکر اک 


O O O O I N 


ا 
كك 
كك 
كك 
2 
ا 
كك 
كك 
كك 
ا 
كك 
كك 
كك 
كك 
كك 
كك 


كت 


15185535331833 سلسلة البدري 151353535833583 الفصل الدراسي الأول 
اسم الطالب / ا قوذچ 9 4) 
)١( =‏ ضع علامة (/) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية : 

' 

5 - يمكن رؤية المجال المغناطيسي بالعين مباشرة . 

5 2 

2 جميع الأجسام تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة . 

5" يستفيد الجسم من الطعام الذى لم يتم هضمه أو امتصاصه . 


> ر عي ر 


5 ؛- يستخدم الميكروسكوب لرؤية مكونات الخلايا. 
5[ اذكر بعض الأجهزة التي تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. 


-١-‏ تنتقل الحرارة بثلاث طرق وهي قو 1ك 
۲ في عملية الانصهار تتحول المادة من الحالة ..................... إلى الحالة 


-" يتكون الجدار الخلوى فى الخلية النباتية من مادة ys‏ 
-؛ تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسير ..................... داخل خلايا الجسم. 


2 يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية» بم تفسر ذلك 


1123131 


) عند تبريد المادة الغازية فإن ................ بين جسيماتها تزداد. (الفراغات - القوة التي تربط‎ -١ 
) المواد التي تنجذب إلى المغناطيس تسمى مواد ...000 (مغناطيسية  غير مغناطيسية‎ ۲5 

2 وحدات مجهرية داخل الكلية تعمل على تنقية الدم من المواد الضارة تسمى... ( الحالب - النفرونات ) 
5 ؛- يحدث التنفس الخلوي في 0ل 20202020202020 (الميتوكوندريا ‏ الفجوة العصارية ) 


«21101111111 I 


اح 
5 أي من الدائرتين الآتيتين تيتين يتم فيها إضاءة المصباح الكهربي ؟ ولماذا ؟ 
ك 


ا 
ك 
كك 
كك 
اك 
كك 
اك 
كك 
اك 
كك 
كك 
كك 
كك 
كك 
كك 


115513551153535 سلسلة البدري 1952535183133321915187 الفصل الدراسي الأول 


كاسم الطالب / 000 0 0 oS‏ 
ك 
E E E‏ 
8 - طريقة لتوصيل المصابيح في الدائرة الكهربية بحيث تنطفئ جميعها عند احتراق أحدها التوالي 
- الأداة المستخدمة لقياس درجة حرارة المواد المختلفة. الترمومتر 
۳ - مجموعة من الأعضاء تعمل على أداء وظيفة واحدة مد مشتركة للجسم. الجهاز 
؛ - تحتوى على مادة الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضوئي. البلاستيدات الخضراء 


2 ماذا يحدث عندما تنبسط عضلة الحجاب الحاجز أثناء عملية التنفس ؟ 


18 - عندما تفقد المادة السائلة طاقة حرارية فإن المسافة بين جسيماتها تقل 

1 - تنتقل الحرارة بين الأجسام المتلامسة عن طريق التَوَطَنَيّنَ وتنتقل في الفضاء عن طريق اع 
:5 - تساعد الأنزيمات التي تفرزها و على التفكك الكيمياني للطعا 
ج نزيمات التي تفرز ها ا على يائي للطعام. 


كذ -٤‏ تعتبر الخلية الوحدة الأساسية للتركيب في الكائنات الحية. 


0" 1 
5 ]|اذكر أهمية جهاز جولجي في الخلية. تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها 


Ê rne هر‎ ns 


O LL OL OL LLL LL OL LLL "> 


ع 

O E E E GE 

و(„ (ب) 

١‏ الطاقة الحرارية ( ۴ ) العضو الرئيسي في الجهاز البولي. 

. المودات الكهربية ( ۳ ) يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم‎ ١ 

ع 5 

8 - القلب ( ۲ ) تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية . 

5 الكلية ( ١‏ )تنتقل من الجسم الأعلى إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة . 


IIIIN PIII 


و سلسلة البدري 15951591595153515315153515:15315531515 الفصل الدراسي الأول 1 
4 
اجبةنمونج )١(‏ إل 
5 اسم الطالب / OS‏ واف م لله سما واكك لبا O‏ ديه 
5 
ك كح 
Sa‏ سر ( 8 ) 
8 يمكننا توليد تيار كهربي باستخدام مغناطيس. 20 ) 
8" - عضلة القلب تتحرك دون أن تفكر في تحريكها. () 7( 
8 ؛- يمكننا رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة. ( 8 ) 
ك اك كك 
5) عرف النسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة التي تعمل مع لأداء وظيفة محددة 
() تخير الإجابة الصحيحة: ج 
| 
واس ص كدت سداس 21110 
1(5) الدائرة الكهربية ‏ (ب) التبآلكبن ‏ (ج) درجة الحرارة 2 (د) المفتاح الكهر 1 
1 - ينص قانون بقاء على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من حالة إلى أخرى o‏ 
00 الطاقة (ب) الكتلة (ج) الجزيئات ( د ) القوة 
8 أحد أعضاء الجهاز البولى يختزن البول قبل خروجه من الجسم يسمى لظ 
)١ !‏ النفرونات (ب) الكلية (ج) المثانة البولية ( د ) الحالب 
-٤ 8‏ أى من التراكيب التالية موجود في كل من الخلايا النباتية والحيوانية ؟ e‏ 
5() الغشاء الخلوى (ب) الجدار الخلوى (ج) النفرون ‏ (د)البلاستيدة الخضراء 5 
كك ٠‏ 5 .م 5 4- اذ 2# كك 
7 ما الجهاز المسئول عن انقباض الأنسجة وتحريك الجسم ؟ اليكل 
(1) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
-١ 5‏ تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير ................السائل مع تغير درجة الحرارة (كتلة - ك 
۲ - تعمل ..................... على إبطاء تدفق الشحنات الكهربية في الدائرة الكهربية 

(المولدات الكهربية - نهربي 

۳ - يتكون الجدار الخلوي في الخلية النباتية من مادة 00 ( الَطََيْلَوَرَ - الكلوروفيل 

؛ - يفرز جهاز الغدد الصماء 0 20000 س (لبروتینات ۔ الهرمونات 


9 
كارب) ما أهمية وجود البطارية في الدائرة الكهربية ؟ 


كك 
كك 
كك 
كك 
كد 


IIIIII 


Mens‏ إعداد ,م عوض البدري 
EEE EEE‏ الصف السادس ESE‏ 3 


1515135113352 سلسلة البدري 19553253518313335193187 الفصل الدراسي الأول 


اسم الطالب / .00 أجابة نموذج (8) 
)١(‏ تخير الإجابة الصحيحة : 

1 ٠ 

r. تصنع الأسلاك الكهربية من مادة‎ -١ 

)1١8‏ غير قابلة للتشكيل (ب) لها لون لامع 

(ج) لديهاالقدرة على نقل الشحنات الكهربية ( د ) تبطئ من انتقال الحرارة 


1 - يمكن تحول المادة من حالة إلى أخرى عن طريق تغير 000 


1(8) حجم الجزينات (ب) درجة حرارتها ١‏ (ج) عدد الجزيئات (د) كتلة المادة 
ك 1 
8" - من الاحتياجات الا الاحتياجات الأساسية للخلية 


00 الماء (ب) الأكسجين (ج) الغذاء ( د ) جخ ما سبق 


5 - عندما تعمل عضلتان معا للقيام بحركة ماء فإن إحداهما .......................... بينما الأخرى o‏ 
)١(‏ تتحرك » تقل تة (ب) تنقبض › تنبسط (ج) تظل ثابتة » تنبسط ( د ) تظل ثابتة » تنقبض 
4 اذكر وظيفة الجهاز البولي 9و 2323030 
2 
-١‏ الجسم الساخن تتحرك جزيئاته بسرعة أقل وتحمل طاقة أكبر. ( ×) 
۲ - كلما زادت المسافة بين الجسم وسطح الأرض زادت قوة جذب الأرض له. 0 ¥) 
5 - تحتوى خلايا كل من الأرنب ونبات الفول على البلاستيدات الخضراء. (۷) 
؛ - تعمل الغدد الصماء على إفراز الهرمونات في الجسم. (* ) 


تتميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض العضيات» فما هي؟ 


O O I I "7" 


121111 111115 


ك١‏ انتقال الحرارة في الماء - انتقال الحرارة في الزيت - - انتقال الحرارة في الهواء. 
١.‏ - البطارية - اسلاك التوصيل - المقاطيان هري ٠‏ الملتاح الكهريي 

5" الجلد - الكلية - آلقل - الرئتان. 

-٤ 5‏ المستقيم - المعدة - الأمعاء الدقيقة - القصبة آلهوآئية. 
د (ب) واجهت فاطمة مشكلة في فتح الغطاء المعدني للبرطمان › فاقترح عليها أخوها كريم وضع ماء 
كساخن فوق الغطاء ليسهل فتحه ما تفسيرك لما اقترحه كريم 


99 


IIIIII IIIS 


لد ايد سداد 
ووو ووو الصف السادس مسا 


5 IIIE SEES EEE سلسلة البدري‎ Es LE 


: ضع علامة (ا) أو علامة (30) أمام العبارات الآتية‎ )١( 

: 

5 - يمكن رؤية المجال المغناطيسي بالعين مباشرة . 

5- جميع الأجسام تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة . 
5" يستفيد الجسم من الطعام الذى لم يتم هضمه أو امتصاصه . 
ك 1 

5 يستخدم الميكروسكوب لرؤيه مكونات الخلايا. 010 
اذكر بعض الأجهزة التي تعتمد فكرة عملها على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. 


ر ا ع 0 
أ ا EE‏ 
اسياا ‏ إلى ا سح 


KICIKIKIKIKT 


: أكمل العبارات الآتية‎ )١( 
تنتقل الحرارة بثلاث طرق وهي التوصيل و الحمل و الاشعاع‎ -١- 


؟ - في عملية الانصهار تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة 


۳ - يتكون الجدار الخلوى فى الخلية النباتية من مادة السليلوز 
؛ - تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسير البروتينات داخل خلايا الجسم. 


يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية» بم تفسر ذلك؟ 


)١ (‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 

) عند تبريد المادة الغازية فإن ................ بين جسيماتها تزداد. (الفراغات - القوة آلتي تربط‎ -١ 
) المواد التي تنجذب إلى المغناطيس تسمى مواد ............ (مغناطيسية  غير مغناطيسية‎ ' 
) وحدات مجهرية داخل الكلية تعمل على تنقية الدم من المواد الضارة تسمى... ( الحالب - النفرونات‎ ”- 
) ؛ - يحدث التنفس الخلوي في ...0 20202020209 (الميتوكوندريا  الفجوة العصارية‎ 


أي من الدائرتين الآتيتين يتم فيها إضاءة المصباح الكهربي ؟ ولماذا ؟ 


1211*111 1151]3151151]515[*"""7" 


[ل115151]3 321101111111111 


IIIIII IIIS 
PIII PIII 


ESE الصف السادس‎ EEE EEE 


مراجعة نهائية الصف السادس الابتدائى 


١)أ)‏ اختر الإجابة الصحيحة :- 


١-كل‏ ممايلى من العضلات الإرادية ماعدا...........(عضلة الذراع - الرقبة حالعين ) 
١-جهاز‏ يستخدم لقياس التيارات الصغيرة.. ......... (الترمومتر -الجلفانومتر -الأميتر) 
۴-عندما يتقارب مغنطيسيان متشابهان يحدث ٠.‏ (تجاذب - تنافر - لا يحدث ش٠‏ 
دفار یسیاں بهان د : ٿر 2 شئ) 
-..........تشمل الأجهزة الكهربية مثل الثلاجة (البطارية - الحمل الكهربى -الدائرة الكهربية) 


ب ) قارن بين مكونات الخلية النباتية والخلية الحيوانية من حيث مكوناتها 


؟)أ) أكمل العبارات الأتية :- 

١-لا‏ يعتبر ............من المواد الإخراتية 

-يتحول الماء إلى بخار عند درجة حرارة تعرف بدرجة ا م..,. 1101 
۳-المواد التى تسمح بمرور التيار الكهربى خلالها تعرب ب ............ 
€ ابناج الكاكتات الك .ءءء ده 


ب)ضع علامة /1 أو علامة × 

١‏ -الخشب من المواد العازلة للكهرباء 
١-تنتقل‏ الحرارة إلينا عن طريق الإشعاع ) 
۳-الكتاب الموضوع على المكتب يختزن طاقة حركة ‏ ( ) 
٤‏ -عندما تتحول المادة لمادة لأخرى كتلتها تظل ثابتة ) 

)أ ) صوب ماتحتة خط 

١‏ - الهرمونات سائل هلامى يوجد داخل الخلية تسبح فية المكونات 
١-تتحد‏ الأعضاء مع بعضها مكونة أنسجة 

۳-البلاستيك يتحمل الحرارة العالية وينكمش 

ب )للمواد الموصلة فوائد عديدة اذكر استخدامتها : 


ر 8 


Ms\ Doaa Fathy Abd Elaziz 01 1007 391 04 . ت‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScannêr‏ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


مراجعة نهائيه الصف السادس الإبتدائى 


١-تزداد‏ سرعة الجسيمات كلما انخفضت درجة حرارتها 
-يتكون النسيج من مجموعة من الخلايا 


٣-يتم‏ تكملة هضم الطعام فى الأمعاء الدقيقة بواسطة الإنزيمات ( 
4 -عضلة الحجاب الحاجز ليس لها دور فى عملية التنفس ( 
ب )اكتب المصطلح ااا خت 

١‏ -طريقة من التوصيل يتم فيها توصيل الدائرة فى عدة مسارات 
1هو زيادة حجم المادة نتيجة ارتفاع درجة حرارتها 

'؟-تحول المادة من الحالة الصلية إلى الحالة السائلة 

؟) أ)علل لما يأتى 

١‏ -يستخدم الألومنيوم فى صناعة أوانى الطهى ؟ 

-يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج ؟ 

ب)أذكر أهمية كل من 

تانورفنلا-١‎ 

1-الجهاز الهضمى 

؟)أ)أكمل العبارات الآتية:- 


١-مصدر‏ الطاقة فى الدائرة الكهربية هى ام 

١‏ -جزيئات المادة ........ لها حجم وشكل غير ثابت 
٣-أول‏ من استخدم كلمة خلية هو العالم seams‏ 

ii ......... -مصدر الطاقة للخلية النباتية‎ ٤ 

ب)لاحظ الشكل ثم أجب 

............ ما نوع هذة الخلية‎ ١ 

؟"-عضية تشبة الكيس وتستخدم فى تخزين الغذاء .......... 


۱۸ 


"# 8# Raa © 


ت :01100739104 
الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


Ms\ Doaa Fathy Abd Elaziz 


مراجعة نهائية الصف السادس الإبتدائى 


١))اختر‏ الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

١‏ 7 من المواد E‏ 0 للحرارة (الخشب ‏ البلاستيك ‏ الحديد) 
........(الصلبة السائلة الغازية ) 
٣‏ ۔عضو تنقی اق من الفضلات الضارة (الأمعاء الدقيقة ‏ الكبد -الكلية) 
ب)علل لما يأتى يعتبر الجهاز التنفسى من أعضاء الإخراج .وضح ذلك 


DE 8‏ 18 8 8ه ها 898 8 TD EOD‏ هذ له ف ها 8 ها 8 8ه 8 6ه 8 8 ها 8 8ه 8ه له ها لها ها 8 ها 8 8 انها ها ها ها 8ه © 8-8 ها ها ها فا ها 8 8 8ه ها 8 8ه ها 8 لها ها 8ه 8خ 8 8ه لها ها 8 8 له 8 8ه ها ها 8ه ها ه م 


؟"-يخرج غاز .......... أثناء عملية الإخراج 
ب)ماذ يحدث اذا تم صنع مفبض أوانى الطهى من البلاستيك 


١-كلما‏ زاد 5 ل المادة زاد اا انتقال الحرارة ( ) 
١-تتوقف‏ الجاذبية على الكتلة والمشافة ) ( 
"-المغناطيسية هى قوة مرئية 9 

ب) لاحظ الصورة ثم اجب 
-١‏ نوع التوصيل فى الصورة ءءء وو 
١؟-ماذا‏ د بحدث ادا انطفأت 3 المصابيح ؟ 


: أ)اكتب المصطلح العلمى‎ )١ 
الأساسية للتركيب فى الكائنات الحية‎ ةدحولا-١‎ 
؟"-الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الاج اوق 010# د‎ 
"-المادة لا تفنى ولا تستحدث بل تتغير من حالة لأخرى‎ 
-طريقة انتقال للحرارة بين الأجسام الصلبة‎ ٤ 
نک ا ا ذلك؟‎ 
× ضع علامة لہ أو علامة‎ ))١ 
) ١ طاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد‎ ةرارحلا-١‎ 
) المولد الكهربى الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية(‎ لوحي-١‎ 
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Ms\ Doaa Fathy Abd Elaziz 01 1007 391 04 . ت‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


١ / '‏ يتك 


"-يستخدم المفتاح لفتح وغلق الدائرة ) ( 
ابصنم ازجاع من الطيق.ريكون شفاف ( ) 


ب)ماذا تتو تتوقع ادا لما يدم استخدام فواصل التمدد عند صناعة الكبارى 


أ-الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها 


١-تختلف‏ الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية فى وجود # I‏ 
۲-من و العازلة م 596 ١‏ 5 


ا-ينقل الجهاز الدورى ... .إلى جميع أجزاء الجسم (الغذاء- الهرمونات - الأثنان) 
١-كلما‏ زادت مساحة سطح المادة ...معدل انتقال الحزارة (زاد - قل.) 

"-يمكن استخدام.. ..........لقياس درجة حرارة المواد (وعاء القياس - الترمومتر ( 

) -وحدة بناء > جسم ا الحى ........ 20 (لعضو - الخلية‎ ٤ 

ب)ادکر طرق انتقال الحرارة الأجسام 


١-الجلة-‏ الجهاة ي س الجهاز داب الجهاز الهضمى 
سب الحديد- الخشب الألومنيوم 
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تافاته ذه بتك 


ب) انظر للشكل المقابل واجب عن الأسئلة 
١-هل‏ تنتقل الحرارة بين الجسمين ؟واذكر اتجاه انتقالها 


ا هادا يحدث عند تساوى درجة حرارتهما 


١/)أ‏ اكتب المصطلح العلمى :- 

١-غضية‏ من عضيات الخلية يحدث بداخلها عماية التنضس, الخلوي . 
١؟-عملية‏ تسبب تمدد طول العضلات 

"-أحد مكونات الدائرة الكهربية التي تحد من سريان التيار الكهربي 
٤‏ -الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها 

ب) علل لما يأتى لماذ يعتبر جسم الإنسان موصل للكهرباء ؟ 


O O 8‏ 8 8 له VOD O‏ فه CDP ODP 8 OD 8 8 OTP 8 8 8 OG‏ ف 8ه 8 له لها له 8 8 OVD‏ 8 له له ف هه 8-خ - ها ف لها OG OG‏ 8-8 لا ها 8 8خ 8 خا 8ه 8ه 8 8 8-8 له ها ها 8 OD‏ ها 8ه TD‏ ها له ها ف لها ها ا ف لها لها هه . 


07 ضع علامة دأو علامة × 


-١‏ الفجوة العصارية في خلايا الأسد أكبر من الفجوة:العصارية في خلايا الذرة 
؟"-تنتقل الحرارة فى المواد الصلبة بالحمل 

۳-عندما تتحول المادة من حالة لأخرى لا يحدث تغيير فى الكتلة 

٤‏ -يتم صناعة البلاستيك من مشتقات البترول 

ب) كيف تحمى نفسك من حدوث صدمة كهربية:عند التعامل مع الكهرباء 


ڪه ههه ۹ ټم ا رييب 


EOS ©‏ ها 8 8 ذا 8ه ESD‏ ها 4ه 49# ها 0 0 هذا ذا ا 46 6 0ه ها 10 44 1 4 ها ها ها ا هذا 0 4 4 40 4 ا 8 4 80 ا 


1 ا العدا ات الاآتية 


١-هرمون‏ الأنسولين يفرز من .. iE INS‏ 
؟"-وحدات مجهرية تقوم بترسيح الدم 9 الفضللات ESLE‏ 
"-كلما زاد حجم المغناطيس ......... قوتة المغناطيسية 


................ -عضلة القلب من العضلات‎ ٤ 


ب)قارن بين الدائرة المغلقة والمفتوحة من حيث سريان الكهرباء 
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َم 1 1 مراجعة نهائية الصف السادس الإبتداني 


١)اختر‏ الإجابة الصحيحة 


١-تسقط‏ الأشياء على الأرض بسبب قوة ......... (الإحتكاك الجاذبية ) 
ا ......... الماء من الطعام غير مهضوم (الأمعاء الدقيقة ‏ الأمعاء الغليظة ) 
٣-يكون‏ معدل انتقال الحرارة أكبر فى .. .......... (الخشب - البلاستيك ) 

٤‏ -تقوم الشبكة الإندوبلازمية بوظيفة ........ فى الخلية (الإنقسام جمع ونقل البروتينات) 
٥-سر‏ عة انتسار اللون لوم الماء الساخن اس الماء البارد (أسرع 51 أبطاً ( 


؟)أكتب المصطلح العلمى :- 

-1تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. 

-2درجة تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف انتقال الحرارة بين الأجسام 
-3إحدى طرق انتقال الحرارة فى بعض المواد الصلبة عند تلامسها. 

ب)مادا يحدث لجز يئات المادة عندما تكتسب طاقة حرارية ؟ 

السو العبارات الاتية 

١-تنتقل‏ الحرارة بين الأجسام المتلامسة عن طريق الحمل 

'-الجهاز عبارة عن مجموعة من الأنسجة 

۳-يعتبر الإنسان من الكائنات وحيدة الخلية 

ب)مما يتركب الجهاز العضلى الهيكلى وما أهميتة 
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ال“ مراجعة نهائية الصف السادس الابتدائى 


-: اختر الإجابة الصحيحة‎ ))١ 


١-كل‏ ممايلىئ من العشلات الإرائية ماعذا... ........(عضلة الذراع - الرقبة -العين ) 
١-جهاز‏ يستخدم لقياس التيارات الصغيرة..... ...... (الترمومتر -الجلفانومتر -الأميتر) 
۳-عندما يتقارب مغنطيسيان متشابهان يحدث ........ (تجاذب - تنافر - لا يحدث شئ) 

ي ..........تشمل الأجهزة الكهربية مثل الثلاجة (البطارية - الحمل الكهربى -الدائرة الكهربية) 


ب ) قارن بين مكونات الخلية النباتية والكلية الخيوانية من كيت آمكوناتها 


؟)أ) أكمل العبارات الأتية :- 
١-لا‏ يعتبر البراز_من المواد الإخراجية 
5 “يتحول الماء إلى بخار عند درجة حرارة تعرف بدرجة الغليان 


٤‏ -وحدة بناء الكائنات الحية الخلية 


١-الخشب‏ من المواد العازلة للكهرباء 4 ( 
١-تنتقل‏ الحرارة إلينا عن طريق الإشعاع 142 


؟-الكتاب الموضوع على المكتب يختزن طاقة حركة ( × ) 
٤‏ -عندما تتحول المادة لمادة لأخرى كتلتها تظل ثابتة ( 7 ) 


-١‏ الهرمونات سائل هلامى يوجد داخل الخلية تسبح فية المكونات (السيتوبلازم) 
ا-تتحد الأعضاء مع بعضها مكونة أنسجة (أجهزة ) 
؟-البلاستيك يتحمل الحرارة العالية وينكمش (لا يتحمل ) 


ر 8 
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4 المُيتك مراجعة نهائية الصف السادس الإبتدائى 


ب )للمواد الموصلة فوائد عديدة اذكر استخدامتها : 


تستخدم فى صناعة أوانى الطهى 


١)أ)ضع‏ علامة /اأو علامة × 

١-تزداد‏ سرعة الجسيمات كلما انخفضت درجة حرارتها x)‏ 
-يتكون النسيج من مجموعة من الخلايا 4 
٣-يتم‏ تكملة هضم الطعام فى الأمعاء الدقيقة بواسطة الإنزيمات ( ' 
٤‏ -عضلة الحجاب الحاجز ليس لها دور فى عملية التنفس )× 
ب )اكتب المصطلح العلمى :- 

١-طريقة‏ من التوصيل يتم فيها توصيل الدائرة فى عدة مسارات (التوصيل على التوازى) 


؟"-هو زيادة حجم المادة نتيجة ارتفاع درجة حرارتها (التمدد الحرارى ( 
۴-تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة (الإنصهار) 
)١‏ أ)علل لما يأتى 


١‏ -يستخدم الألومنيوم فى صناعة أوانى الطهى ؟ لأنة جيد, التوصيل للحرارة 

١‏ حيعتبر الجلد من أعضاء الإخراج ؟ لأنة يفرز العرق من خلال المسامات 
ب)أذكر أهمية كل من 

١‏ -النفرونات : تقوم بتنقية الدم فى الكليتان 

؟-الجهاز الهضمى : يقوم بهضم الطعام وتحويلة. من مواد معقدة لمواد بسيطة 
*)أ)أكمل العبارات الآتية:- 

١-مصدر‏ الطاقة فى الدائرة الكهربية هى البطارية 

؟"-جزيئات المادة الغازية لها حجم وشكل غير تابت 

؟'-أول من استخدم كلمة خلية هو العالم روبروت هوك 

ب)لاحظ الشكل ثم أجب 


١‏ -ما نوع هذة الخلية نباتية 


١ 1 ' ١ 
“a ق و وق" هسه‎ 


١‏ -عضنبية نتشية الكيبس وتستخدم 8 تخرين الغذاء الفجوة العصارية 


ر 5 
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7 ا يتك 


س 
١)أ)اختر‏ الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
١-أى‏ من المواد ........ موصلة للحرارة (الخشب - البلاستيك - الحديد) 
؟"-تزداد المسافات بين جزيئات المادة ........(الصلبة -السائلة الغازية ) 
"'-عضو تنقى الدم من الفضلات الضارة (الأمعاء الدقيقة ‏ الكبد -الكلية) 
ب)علل لما يأتى يعتبر الجهاز التتفسی من اشا الإخراج .وضح ذلك 
لأنة يقوم بإخراء ظ 


١)أكمل‏ الجمل الآتية:- 

١-تسبح‏ العضيات داخل الخلية فى السيتوبلازم 

الجدار | لخلو ى تعطى للخلية شكل مميز وتدعمها 

"-يخرج غاز ثان أكسيد كسيد الكربون إثناء عملية الإخراج 

2 نخدت اذا تم صنع معبض وانى e‏ مر البلاستيك 
| تحمل 10 ة البلاستيك و د : 
۲( )ضع علامة صح أو خطأ 
۹ زاد طول المادة زاد معدل انتقال الحرارة 04 


-تتوقف الجاذبية على الكتلة والمسافة .0 
"-المغناطيسية هى قوة مرئية ) >( 


ب) لاحظ الصورة ثم اجب 
-١‏ نوع التوصيل فى الصورة توصيل التو أ 
١-ماذا‏ يحدث إذا إنطفات أحد المصابيح ؟ 


: أ)اكتب المصطلح العلمى‎ )١ 
) -الوحدة الأساسية للتركيب فى الكائنات الحية (الخلية‎ ١ 
) ؟-الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف انتقال الحرارة (الأتزان الحرارى‎ 
) ۳-المادة لا تفنى ولا تستحدث بل تتغير من حالة لأخرى (قانون بقاء الكتلة‎ 
) -طريقة انتقال للحرارة بين الأجسام الصلبة (التوصيل الحرارى‎ ٤ 
ب) علل لما ياتى نع النبات غذائة ولا فيس الحيوان فعل فعل ذلك؟‎ 
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١‏ / ا يتك 


١)أ)‏ ضع علامة ١‏ أو علامة × 
١-الحرارة‏ طاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد ( ⁄) 
١-يحول‏ المولد الكهربى الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية( ⁄ ) 


؟-يستخدم المفتاح لفتح وغلق الدائرة (” ( 
5 -يصنع الزجاج من الطين ويكون شفاف ل" ؟ 


ب)ماذا تتوقع إذا لما يتم استخدام فواصل التمدد عند صناعة الكبارى 


بحدث التو اع عند تمدد القضبار' ويحد اص 


")صل من العمود أ ما يناسب ب 


ر ب ا ب م الحرارة ظ 
3 ج( د 
ا اس ية يتخلص الجسم من الفضلات التى تنتجها الخلايا ) 
١؟-عملية‏ التنفس الخلوى (عملية لو٠‏ ي يرين الحصولا كى الطاقة ه الكيميائية ) 


ودج ت 
ا ظ 


١)أ)أكمل‏ العبارات الآتية 

١-تختلف‏ الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية فى وجود بلاستيدات خضراء وجدار خلوى 
١-من‏ المواد العازلة للحرارة الخشب والبلاستيك 

بية. لتبطئ سريان الكهر وق الاائرة الكهربية 


ب ب) اذكر الإحتياجات الأساسية للخلية | 


( )اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
-ينقل الجهاز الدورى ... .إلى جميع أجز اء الجسم (الغذاء- الهرمونات - - الاثنا (i‏ 
۲ ۔کلما زادت مساحة سطح المادة .........معدل انتقال الحرارة (زاد قل ( 
یقن تناد ..........لقياس درجة حرارة المواد (وعاء القياس - الترمومتر ) 
٤‏ -وحدة بناء حسد الكائن الي 111 (العضو © الخلية ( 


ب)اذكر طرق انتقال الحرارة الأجساء 
الحمل التو صل - الاشعا 
((r‏ ستخرج الكلمة المختلفة 


Ms\ Doaa Fathy Abd Elaziz 01 1007 391 04 . ت‎ 
CamScanner الممسوحة ضوئيا ب‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


١-الجلد-‏ الجهاز التنفسى ‏ الجهاز البولى -الجهاز الهضمى 
١-القلب‏ -الدم - الكلية ‏ الأوعية الدموية 


"-النحاس الحديد الخش الألومنيوم 
ب) انظر للشكل المقابل واجب عن الأسئلة 
العلل تان الحر ارة : ة بين الجسمين ؟واذكر اتجاه انتقالها 


6 اكتب المصطلح العلمى 
١-عضية‏ من عضيات الخلية ب 0)0 00۲5 ا . (الميتوكودنري) 


۳-أحد مكونات الدائرة الكهربية التي تحد من سريان التيار الكهربي (المقاومة الكهربية ) 
٤‏ -الطاقة قة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها (طا قة الحركة ) 


ب) علل لما يأتى لماذ يعتبر جسم الإنسان موصل للكهرباء ؟ 
لأنة يحتوى على ماء بة كمية من الأملاح وا 

)أ ضع علامة /اأو علامة × 
-١‏ الفجوة العصارية في خلايا الأسد أكبر من الفجوة. العصارية في خلايا الذرة 
؟"-تنتقل الحرارة فى المواد الصلبة بالحمل 

۳-عندما تتحول المادة من حالة لأخرى لا يحدث تغيير فى الكتلة 

٤‏ -يتم صناعة البلاستيك من مشتقات البترول 

ب) كيف تحمى نفسك من حدوث صدمة كهربية عند التعامل مع الكهرباء 


am am‏ متيل ٠.‏ تسيل 
xX‏ ٭ کے 20 
که ا ا ل 


استخدام مقبض من البلاستيك 
۳)أكمل العبارات الآتية 


١‏ هرمون الأنسولين يفرز من البنكرياس 

1-وحدات مجهرية تقوم بترشيح الدم من الفضلات النة 
۳-كلما زاد حجم المغناطيس زاد قوتة المغناطيسية 

5 -عضلة القلب من العضلات اللارادية 

ب)قارن بين الدائرة لمغلقة والمفتوحة من حيث سريان الكهرباء 


١)اختر‏ الإجابة الصحيحة 
١‏ -تسقط الأشياء على الأرض بسبب قوة ......... ( الإحتكاك -الجاذبية ) 
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مراجعة نهانية الصف السادس الإبتدائي 


١-تمتص‏ ............ الماء من الطعام غير مهضوم ( الأمعاء الدقيقة ‏ الأمعاء الغليظة ) 


۳-يكون معدل انتقال الحرارة أكبر فى aR‏ ( الخشب - البلاستيك ) 
٤‏ -تقوم الشبكة الإندوبلازمية بوظيفة ........ فى الخلية (الإنقسام ‏ < د 
-سرعة انتشار اللون فى الماء الساخن ....... من الماء البارد (أسرع - أبطأ ) 


١)أكتب‏ المصطلح العلمى :- 

-1تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. (التكثف) 

-2درجة تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف انتقال الحرارة بين الأجسام (الإتزان الحرارى) 
-3إحدى طرق انتقال الحرارة فى بعض المواد الصلبة عند تلامسها. (التوصيل ) 

ب)ماذا يحدث لجزيئات المادة عندما تكتسب طاقة حرارية ؟ 

تتباعد الجسيمات من بعضها ويقل التماسك وتتحول لمادة أ 
۳)صوب العبارات الآتية 


١-تنتقل‏ الحرارة بين الأجسام المتلامسة عن طريق الحمل (التوصيل) 


ی 


١-الجهاز‏ عبارة عن مجموعة من الأنسجة (الأعضاء) 
"-يعتبر الإنسان من الكائنات وحيدة الخلية (عديد الخلايا) 


ب)مما يتركب الجهاز العضلى الهيكلى وما أهميتة 
يتركب من (العظا بطة ‏ الأوتار -الغضاريف ) _أهميتة : 
العضلات 


ول ن", حا كه العظاء يمسا عدة 


ET 
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8939107 الا ااا‎ TER TIO TOO قلا‎ ETAL Ar 


إختبارات عامة على المنهج 

الإختبار الأول 
السؤال الأول ( أ ) إختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
.................... وحدة بناء جسم الكائن الحي . ( الأنسجة - الأعضاء - الخلايا - الأجهزة ) 
2 - يمكن تحويل طاقة الوضع إلي طاقة .م (حرارية - حركية - كهربية ‏ صوتية ) 
3- .................. لها القدرة علي الإنقباض والإنبساط . ( الكلية - العضلات - النفرونات - اليوريا ) 


1111 ا‎ V HID V OH ا‎ HD V GH VSO ا‎ OH V .ا ا‎ YS .ا‎ V GH VSO YS V OH U SH ا .اا ا‎ VHD U OH YH YD V GH VSO ا‎ VHD U SH SIH YD V OHI OH .اجا ا‎ YD V HI OH .اجا ا‎ VV GH OH ا اا لجا ا‎ OHI ااا الا ا الا‎ VHD SH الا ال ااا ااال ااا‎ HD YD HE EH YID VSI HEVDA, 


السؤال الثاني : ( أ) أكمل العبارات الأتية : ٍ 
أ 

1 5 5 5 E 

1 - تحافظ قوي الجاذبية علي ..................... الأجسام علي سطح الأرض . / 
ء 

5 م ر 

2 - بيضة الطيور غير المخصبة تحتوي علي و ا 
3 - وحدة قياس درجة الحرارة هى Ê‏ ٍ 
ء 

( ب ) أجب عن الأسئلة الأتية : ٍْ 
ً 

1 - يجب صنع الجسم الملامس للملابس في المكواه من المعدن ؟ إٍ 
٤‏ 

أ 

أ 

أ 
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E, 


CNK KY VEY ED SYD N EDV OH .ااا‎ VY جا‎ SH .ا‎ SV GH VSO SH VV SH YH YS VGH U OH YI VV OH SY .ال‎ YS VD U SH YH YD VGH VSO I VV SH SIH VV HI VSO YH .ا‎ YI .جا‎ YH VI U ا اا‎ HI OH SH .ا‎ VV OHI OH YS VO U SH YH VV HI VSO YH VV OH YH YD .ال‎ YID VO SH YH YD ااال‎ SIH الجا‎ IH YD جل‎ OH YH VHD U SH هللاالا لا‎ HYD YE HE IDV SIE HENA. 


ا 


E O O O O O O LL 
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المايسترو في العلوم التفوق بين إيديك 


السؤال الثالث ٠‏ أكتب ١‏ 
1 - الحيز حول المغناطيس والذي تظهر فيه أثار قوته المغناطيسية . ) ( 
2 - وحدات مجهرية صغيرة تعمل علي تنقية الدم . ) ( 


3ك الضين :2 التأتدة تقر اليه و الات لاص الكذاقية , ) ( 


قارن بين : 
أت الحالة السلية ران الما من حك + زا الطافة الحرارية للسمات ). 
الخالة الصلية/ 


الإختبار الثانى 


السؤال الأول : ( أ ) إختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


1 - يعمل جهاز ..................... علي ثبات ضغط الدم . ( الدوري - الهضم - الدوران - الغدد الصماء ) 
2 - لكي يمر تيار كهربي في الدائرة لا بد من أن تكون 0 ل (مغلقة - مفتوحة - جميع ما سبق ) 
3 - المادة الغازية تمتلك هن الطاقة الحرارية . ( أقل قدر - أكبر قدر - قدر متوسط ) 
( ب ) قارن بين : 

أ - طريقة التوصيل علي التوالي والتوازي من حيث : ( طريقة التوصيل فقط ) 

التوصيل علي التوالي / ا ااا #1#500أ#1# O‏ 
التوصيل علي التوازي / ا 11 2211010 
السؤال الثاني : ( أ ) أكمل العبارات الأتية : 

1 - الطاقة لا 


و فطل بع رح کا بار کم من كين خالتها , 
8حاتراقيب داكل الكلية لها وظيفة خاضة 


ب ) : صنف المواد الأتية إلى مواد تنجذب للمغناطيس ومواد لا تنجذب للمغناطيس : 


( الزجاج - النحاس - الحديد - الأمونيوم ) 


CNK O XUV SHV HID ا‎ V GHD V اا‎ HD V GH ا‎ YY V GH VSS ا ااا ا اا‎ GH U OH .ا ا‎ YS V OH VO ا ا ااا اا ا جا ا .ا ا‎ VD V OH SH SI VGH VSO HYD V GH YH VSI VOI OH .ا ا‎ SD .ا ا ال ا .ا ا ا‎ SII ااا ا ا ال‎ SII VOID U SH اا‎ VD V SH الا‎ SIV HD SH الا لجالا لاا ا اا‎ VHD لالطالا الا الل ااا الا الل‎ GH طلا‎ YID VIE HHA, 
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و 
و 
و 
50 إٍ 
ٍ 
و 
و 
و 


e, 


AX DN E XH SIEVE OH VEK DV HE XH VV Vx HV HID VSO YH VHD V OH VSO SII VHD U OH HV V GH SIH SIH VOI VS HV V GH VSO SH VOID SSH YH YD V OH YO SH VOI OH YH YD V GH YO SII VGH SH YH YD V HI YO IIH VOI V SH YH YD V GH OH YEH VOI SSH YH YD V HI OH YH VGH U SH YH VV HE OH YH VOD V SH YH YD V HI OH YII VO U SH IH YD V HE OH YI VD SH IH YD V HI OH YII VV SH IH YD VGH OH YID VO U SH IH YD YH OH IHD VHD U SHE IH DV E SHE YH HD U HE EDDY SHE YID YD HEVA, 


1 - مواد لا تسمح بمرور التيار الكهربي خلالها . ) ( 
2 - إنتقال الحرارة بدون الحاجة إلي وسط مادي . ) ( 
3 - الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة ويمكنه تخزين البراز . ) ( 
( ب ) قارن بين : 

أ - العضلات الإرادية و العضلات اللإرادية من حيث : ( المفهوم فقط ) . 

العضلات الإرادية / وب 


الخدت اللأرادية / 


الإختبار الثالث 


السؤال الأول : ( أ ) إختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


1 - تتوقف قوي ...................... علي كتلة الأجسام . ا العداطيسية ب الجادبية - جميع ما سين ) 
2 - يتوقف إنتقال الحرارة بين جسمين في حالة سيب الهزاري. ‏ .( الكل = الكران ت الإشعاعت الوصيل) 
3 - ينشأ مرض ................... عن نقص هرمون الأنسوبين . ( الإيدز - الفشل الكلوي - القلب - السكر ) 
( ب ) : قارن بين 

أ = جهاز الغدد الصماء و الجهاز العضلي الهيكلي من حيث : ( الوظيفة فقط ) . 

ا اا 


الجهاز العضلي الهيكلي / ااا 000000000 5 757 5*3( 
السؤال الثانى : ( أ ) أكتب المفوم | الدال على العبارات الأتية : 


1 - جهاز يستخدم في فحص الأشياء الدقيقة . ) ( 
2 - أجزاء من الدائرة الكهربية تقلل من سريان التيار الكهربي . ) ( 
3 - مواد كيميائية تفرز ها الغدد الصماء لتؤدي وظائف معينة . ) ( 
( ب ) : ماذا يحدث عند ؟ 

1 - زيادة طول مقبض أواني الطهي . / / ا ا 0100000 0 O‏ 
2 - إحتراق المقاومة الكهربية لجهاز ما . / / ااي 00 55#« 


و 
و 
و 
51 
و 
و 
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CN \ XV SHV HD V OH VO VSD ا اا‎ HD V اا‎ VV HI VSO ا‎ HD V SH اا‎ NV GH VSO .اا ا‎ VV OHI VSS .اا ا‎ SV OI ا ا ا‎ SIH ا‎ OHI SSH YH .ا‎ VV GH SSH .ا اا‎ SIV OHI OH SH .ا‎ SD VGH OH YH .اا‎ SII VGH U OH HYH U HI SIH YS VOID SH YH .اا‎ SIV OHI SSH HYD V ااا‎ VI VGH U OH HYD V الا‎ YI VOID U OH IH VHD ااال‎ YID VID الا‎ HE DV HE HID VD SHE HEVDA, 
3 


E, 


CAA XN HSH SUIVI OH VY VHD HYH VV Vx HV HI U SH tH VHD V GH YH SII VOI U OH YH VD V HI VSO SII VOI U OH HV V HI YH SH VOI VSO YH VD V OHI VSO SHV HI OH HYD V HI VSO SH VO SH IH YD VGH OH YI VOID VOA YH VD VGH OH YS VI OH HY V HI OH YS VOID SSH HY V HI OH SIH VOI U SH YH YD V HI VO SIH VOID U SH IH YD V HI OH SIH VOD U SH HYD V HI OH YS VV SH HYD VGH OH YD VO U SH IH YD YH OH YID VD YH IH IDV E SHE YID VHD YH EHED YID YID UND HEVA, 


1- ................ يوجد في الخلايا النباتية فقط ليعطيها الشكل المميز . 
2 - يؤدي ...................... إلي زيادة طول محجم الخلايا . 
3 ...0/0/0 عبارة عن شحنات كهربية تتدفق خلال الأسلاك . 


( ب ) : صل من العمود ( ب ) ما يناسب العمود ( أ) : 
أ 7 


1 - جهاز الإخراج أ- تعمل علي إفراز الهرمونات في الجسم 


الإختبار الرابع 
السؤال الأول : ( أ ) إختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


2 - الغدد الصماء ب - تعمل علي تنقية الدم وإخراج عضلات الجسم 
ج - تعمل علي نقل الغازات من الأوعية الدموية 


1 - يتم تخزين الماء والفضلات في ...................... (النواة- السيتوبلازم - الفجوة العصارية - العضلات ) 
2 - يمكن صناعة مقبض المكواة من Sa‏ ( الخشب - البلاستيك - الزجاج - جميع ما سبق ) 


غيارة عن التاق طولية, ( العظمية - العصبية - العضلية - التنفسية ) 


و کا فا قان ,قل يغلي ع ف 

2 - النمط الذي تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس . 

3 - تستخلص اليوريا والفضلات من الدم . 

( ب ) قارن بين :_ التوصيل الحراري والحمل الحراري من حيث : ( المفهوم فقط ) . 
التوصيل الحراري / N oooy‏ #31#7#7##7#“#31232727213100©أ[0 ا 


الحمل الحراري / ط3ا0ة7ةذ7#7ذ67تذتذتذؤجؤذ7ذ7ج7ج09090970707ي0ي0ي0ي0يةذزذةذ]_2_2_؛_:_>]>]>] ةا 
السؤال الثالث ( أ ) : ضع علامة أو علامة ( خطأ ) أمام العبارات الأتية : 
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EE, 


CNK O tH VHD V GH ا اا‎ DNV OH ا ا‎ HI U OH ا‎ DV OH SH ااا .ال ا‎ SO SI .ا .اا‎ SI VOI U ل .ا ا‎ OHI VGH ا .ا ا‎ O U OH .اا ا‎ SH VOI VSO HYD ا .ا‎ OHI U SH .ا ا‎ SII VOI SHE .ا ا‎ SI VOID U OH اا ا‎ OH SIH VOID U SH HYD VGH OH YII VOID SH ااا‎ YD YH OH YID VID SH HE YD HE YID VN SHE HEYRA, 
3 


ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
٤‏ 
ا 
ا 


039107 اتا‎ O TERY TIO TOTO ااا‎ 


المايسترو في العلوم التفوق بين إيديك 
قاطي الكلية العمل ةا . ) ( 


3 - عضلة القلب عضلة أرادية . ) ( 


3- ما وظيفة الجزء رقم ( 1) : EOS‏ 


الإختبار الخامس 
السؤال الأول ( أ ) : إختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


e 


................... تساعد الجسم في الحصول علي الطاقة . ( الإخراج - الإحساس - التنفس - جميع ما سبق ) 
2 - المواد ................... تبطئ من إنتقال الحرارة خلالها . ( الموصلة - العازلة - المغناطيسية ) 
( غا ك اجار الكارى د اة 


3 - لديه القدرة علي النفاذية الإختيارية yy‏ 


( ب ) قارن بين : المواد الصلبة والمواد الغازية من حيث ( سرعة الجسيمات و قوة الترابط ) . 


CK O KV HID ا ا‎ V OH V ا‎ HD V OH VY YI V GH VSO ا‎ VHD V OH VS ا‎ GH U OH .اا ا‎ YD V HI VSO HVH .ا‎ VV HI OH .ااا ا‎ YY HI VSO ا اا لجا اا‎ HI OH ا‎ YH U ااا‎ VGH OH اا‎ VHD U SH ااا‎ YD VGH OH ال الا‎ HYD الا الل‎ YH VHD U SH HYD YH HE YID VD SHE خلا طلا‎ 


السؤال الثانى ( أ ) : أكمل العبارات الأتية بما يناسبها من كلمات : 


2- ...................... المادة ثابتة بالرغم من تغير حالتها . 


3 - يتكون .................... من خلايا متماثلة في الشكل والتركيب . 


د 

د 

و 

د 

د 

د 

د 

د 

د 

و 

د 

د 

د 

و 

د 

د 

د 

و 

ر 

( ب ) صل من العمود ( | ) ما يناسب العمود ( ب ) : 
د 

و 

ا ب ٍ 

: dG ET 2 

1 - النفرون أ - قدرة الخلايا علي مرور بعض العناصر إ 
ا 5 57 0 ا 

2 - الجاذبية الصغري ب - تؤثر علي رواد الفضاء إٍ 
3 - النفاذية الإختيارية ج - يخلص الدم من البول ٍ 
إٍ 

و 

د 

د 

د 

و 

و 

د 
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المايسترو في العلوم التفوق بين إيديك 


0 


( ب ) أمامك صورتين لتوصيل المصابيح الكهربية : 
1 - ما هي طريقة توصيل المصابية في الصورتين الموضحتين ؟ 


2 - ما تفسيرك لعدم إضاءة المصابيح في الصورة الأولي ؟ 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
إٍ 

الإختبار السادس 

٤ 
و‎ 
السؤال الأول (1) : إختر الإجابه الصحيحه مما بين القوسين : إٍ‎ 
ا‎ 

ا 

6 37 5 5 د 5 37 2 ًَ 

1 - يعمل العلماء علي إبتكار 21110 صناعي لمساعدة المرضي . ( قلب - بنكرياس - مرئ - فم ) ) 
ا 

5 00 75 5 35 5 د 

2 - لا يحتاج إنتقال الحرارة ب ................... إلي وسط مادي ٠.‏ (الحمل - التوصيل - الإشعاع - جميع ما سبق ) ! 
ا 

ا 

0 3 5 on 3 1 3 3 

3 - ليس للجهاز E‏ دور في عملية الإخراج . ( التنفس - الدوري - الهضمي - الغدد الصماء ) إٍ 
ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 


3 - يتم وضع ................... لتحمينا من الإلتواءات الناتجة عن تمدد الكباري . 


ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

إٍ 

1 1 إٍ 
2 - عضلة مسئولة عن حركتي الشهيق والزفير ES‏ ا د 
ع 

ع 

ع 

إٍ 

ع 

( ب ) : قارن بين : النفرونات و هرمونات الغدد الصماء من حيث ( الوظيفة فقط ) 
و 

ع 

و 

و 


5 
220007 VHD HWH VV Vx HV OHI OH YH VHD V GH VSO VSI VOI SSH YH VD V OH YH YS VO VO YH YH V GH VO YH VOI U SH YH VD VGH OH SHV HI OH HYD V GH VSO SII VO SH YH VV GH OH SH VOI VOA YH YD V HI VSO SI VWI V OH YH YH V HI VSO YS VHD VOA YH VV GH OH SH VOD U SH YH YD V HI VO YS VOD U SH YH YD V HE OH YI VO U SH IH YD V HI OH YII VV SH HYD YH OH YH VHD U SH HYD VHS OH YID VD U SH IH DV HS OH YID DV SH EHED VOID YID UND HEA, 


E O O O ا‎ 
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المايسترو في العلوم التفوق بين إيديك 
هرمونات الغدد الصماء / 


السؤال الثالث : ( أ ) أكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الأتية : 


1 - جهاز يخلص الجسم من الفضلات . ) ( 

2 - تراكيب صغيرة في الخلية تعمل علي تخزين الماء والفضلات بها . ) ( 

3 - الجزء المسئول عن نقل العناصر الغذائية من الطعام المهضوم إلي باقي أجزاء الجسم . ) ( 
أجب عما يأتى : 

قامت سلمي بوضع مقدار من الثلج كتلته 55 جرام علي النار فتحول إلي ماء بعد فترة من الزمن . 


1 - أذكر تحولات المادة الحادثة ؟ وعند أي درجة حرارة تحولت المادة ؟ 


1 - يتم طرد البول خارج الجسم عن طريق عملية ...................... (البول - التبول - الهضم - التنفس ) 
2 .................... شحنات كهربية تتدفق خلال الأسلاك . ( الهرمونات - النفرونات - الإلكترونات - المقاومات ) 
3 - تعتبر الثرموستات التي تعمل علي تنظيم درجة الحرارة من ................... ( المفاتيح الألية - المفاتيح العادية ) 
أجب عن الأسئلة الأتية : 

1 - العوامل المؤثرة في قوة الجاذبية ؟ TS‏ 
2 - العوامل المؤثرة علي معدل إنتقال الحرارة ؟ RR‏ 
السؤال الثانى ( أ ) : أكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الأتية : 


خلا طلا هيه حدم الحلاا طلا امه الحلا الحاا اه اللا الااا الا الل لاا ااا ال ااا الا ال ااا الجا ا لجال ا ااا اجا ا اال ا SS O‏ 


ع 
ع 
ع 
و 
و 
1 - تحول المادة من الحالة الغازية إلي الحالة السائلة بالتبريد . ) ( 
ء 
2 - متو سط طاقة حركة جسيمات المادة . ) ( 
3 - الجهاز المسئول عن تحويل المواد الغذائية المعقدة إلي مواد بسيطة . ) ( 
ٍ 
( ب ) : أكمل العبارات الأتية : 
1 - طاقة حركة الثلج ...................... من طاقة حركة بخار الماء . ٍْ 
ٍ 
ع 
ع 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 


2 - يبدأ هضم الطعام في ا 
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EE ل‎ 


قل ااال ااا الا ااا ارا ااا ااا ارا ارا ااا ارا 8039107 


المايسترو في العلوم التفوق بين إيديك 
السؤال الثالث ( أ ) : صل من العمود ( ب ) ما يناسب العمود ( أ) : 
| 5 
1 - النحاس أ - موصل جيد للحرارة و ينجذب للمغناطيس 
2 - الحديد ب - موصل جيد للحرارة ولا ينجذب للمغناطيس 
ج - موصل جيد للحرارة ويستخدم في صناعة الترمومترات 


( ب ) إدرس الدائرة الكهربية الموضحة أمامك : ثم أجب 
1 - ما هي شروط إضاءة المصباح في هذه الدائرة ؟ 1 1 


2 - أي المصابيح تضئ عند إغلاق المفتاح ( ع ) ؟ (3) (e kı.‏ 9 
الإختبار الثامن 

السؤال الأول ( أ ) إختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

1 - عند ................. العضلات يقل طولها . ( تمدد - تقلص - إنقباض - إنبساط ) 

2 - تقل ................ الجزيئات بالتسخين . ( كتلة - سرعة المسافات بين - طاقة حركة ) 

3 - لا تعتبر ل مادة . ( الحرارة - الجاذبية - المغناطيسية - جميع ما سبق ) 

( ب ) أعط تفسيراً لكل ما يأتى : 

1 - ليس للجهاز الهضمي أي دور في عملية الإخراج ؟ 

2 - يبدو المقبض المعدني للباب أبرد من المقبض الخشبي ؟ 

السؤال الثاني ( أ ) ضع علامة ( صح ) أو علامة ( خطأ ) أمام العبارات الأتية : 

1 - درجة غليان الماء أكبر من درجة غليان الزئبق . ) ( 

2 - للغدد الصماء دور مهم في إستجابة المواجهة أو الهروب . ١‏ ( 

3 - درجة الإنصهار خاصية مميزة لكل مادة . ) ( 

( ب ) قارن بين : البنكرياس واللعاب من حيث : ( الدور في عملية الهضم ) . 

البنكرياس / ايا اااي E‏ 0000 77ب7ببب7ب7ببب7ب7ب7ب7بببببببببب1 1[ 1[ 1[ 1[ 221110 


إخلا طن هيه جمد مادا طلا ممه لحلا الالا ا هللاالا الا اال اا ااا الال اا الا ال اا اجا اا الا ا ا اا ا .اا ا اا ا .اا اا ا ا .ا ا ا ا .اا اا اا ا .ا ا اا ا .اا ا ا ا .اا ا اجا ا .اا اا جا ل .ا ا ا جا ا .اا ا جا اا O‏ 
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CAV N EH SSIES OH VK VHD U OH YH VD VV HV HID U OH IH VHD V GH SIH SII VOID U OH YH VD V OH VSI YS VOI OH YH YH V GH VSO SHV OHI SSH HYD V HI VSO SH VOI SSH HYD V HI OH SH VO OH YH YD V GH VSO YS VO SH YH YD V HI VSO YY VOID SH SIH YH V HI OH IH VOI VISA YY V HI OH YH VO U SH YH YD VGH VO IH VO U SH HYD V HI OH YS VD U SH SIH YD V HI OH YID VV SH HYD VGH OH YI VHD SH IH YD VI OH YH VD U SH IH IDV SHE IH DV SH EHD YID YUH YID UNV HEVA, 


و 
و 
و 
و 
56 إٍ 
ٍ 
و 
و 
و 


1 
السؤال الثاني ( أ ) : ضع علامة ( صح ) أو علامة ( خطأ ) أمام العبارات الأتية : ٍْ 
أ 
1 
1 
2 - للجلد دور هام في عملية التنفس . ) 1 
أ 
3 - توصل الأجهزة المنزلية علي التوازي . ) 1 
ا 
( ب ) حدد أي المواد موصلة للحرارة_وأي المواد عازلة : إٍ 
1 
( ملعقة من البلاستيك - لوح معدني - باب خشب - سلك من النحاس ) ٍِ 
ٍْ 
1 
1 
1 
1 
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EE, 


ا ا 
و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
eh e 5 ًَ‏ 5 5 0 4 
/ 1 - تظل كتلة المادة ثابتة بالرغم من تغير حالتها . ) ( إٍ 
ا ا 
و 58 1 و 
e TT 5 0‏ ا 
2 وحدة بناء المادة وتكون الجزيئات . ) ( 
ٍ 
: : ا ام ا a‏ ُ 
ا ا 
1 
ٌ حب 9 ٌ 
| ( ب ) اچب عما يلى : 
ا ا 
1 1 ۰ ۰ و ا : 5 5 » ر 
ا 1 - أهم ما يميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية ؟ ا 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
و و 
ا ا 
/ُ 1 - ليس للجهاز ا 2 دور في عملية الإخراج . ( التنفس - الغدد الصماء - الدوري - الهضمي ) إٍ 
ا ا 
ا 5 ا 
XN 7 5‏ ماد 7 5 55 
| 2- ..................... من المواد العازلة . ( البلاستيك - الزجاج - الورق - جميع ما سبق ) ؛ 
و 
م 3 mis ٠‏ .ام 2 “I‏ 1 5 
| 3 رن الجزيناك من تجن سسسييس ‏ ا( لجات اكاد اترات ارد | 
ٍ ل 2 ) 7 7 J‏ ( 
ا 5 ا 
ٌ 
ا ا ا 
ا ا 
ا 7 o, 5 ٤‏ 4 0 : ا 
ً 1 - درجة حرارة خليط الماء أقل من متوسط درجة الحرارة قبل الخلط ؟ ً 
و بفممممم مثلم ممم ث لثمل ململ م لثممل ل ملم منرم ل مثلم رامل مم لمر لمر لم مل م م م ململ رمث مم ام رم مل م ره مم مر م م رمب م م ره مل م ما م مت ا را ا را مه ا ما ره را ا اا م ا ا ا ا تام م م م م ل وو 
اس لامعا الفليكلة دور في عة ف ااا ٍ 
| 2 كله ء الغليظه د : و 
ُ : : ور کي 7 مم إٍ 
ا ا 
ٍِ ٍِ 
/ 

ٍ 

ٍ 

ٍ 

ٍ 

ٍ 

ٍ 

ٍ 

ٍ 

ٍ 

١ 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

٤ 

ا 

ا 

ا 


PRINT اي يي‎ SORIYE 2 OO TORO OREO TORI TET OIRO TORY TOO FERO OREP TORY TOIT OIRO SORE TORT FOIA SORIYE TAIRA ORY FOIPOP ORF TEI TORO SORE TORY TOE OIEO TORY TEI FORTA TORT TEY TERY TORTI ORF TOTO OO TEV TITTIES A 


المايسترو في العلوم التفوق بين إيديك 


1= إحدي عضيات الخلية تتحكم في أنشطة الخلية:. ) ( 
2 - وحدة قياس كمية الحرارة . ) ( 
3 - مواد تنجذب للمغناطيس . ) ( 
( ب ) ماذا يحدث عند : 

1 - تلف أحد المصابيح الموجودة في المنزل ؟ 


الإختبار العاشر 
السؤال الأول ( أ ) : إختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


e 


) ا ( القلب - الحجاب الحاجز - جفن العين - جميع ما سبق‎ ENE ees 


..................... مادة لا مغناطيسية موصلة للحرارة . (النحاس - الألمونيوم - الزئبق - جميع ما سبق ) 
3 - إستجابة الهروب أو المواجهة تحدث عند الشعور ب ..................... (الخوف - الحزن - السعادة - الفرح ) 


1 - صناعة الزجاج . 


2 - قياس شدة التيار الكهربي الصغير . N‏ 
السؤال الثاني ( أ ) : أكمل العبارات الأتية : 
1 - تحتوي بيضة الطائر غير المخصبة علي 0 


( ب ) فسر ما يلى : 


1 - إستخدام المقاومات الكهربية في الدوائر الكهربية ؟ 


خلا طن هيه ادع لمات طلا ممه لحلا لاا ال الل الا الا اال الا لجالا الا الا ااا الجا ا اا ا اا الا ا .ا ا اا ا .ا اا لجا ا .اا اا جا ا .ا ا ا ا .اا ا ا ا ا ا اا ا ا .اا ا اا ا .ا ا ا ا .ا اا ال ا .اا اا اا ا اا ا ا اا ا ا 0111ل 


2 - أهمية الثرموستات في الثلاجات ؟ 
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E, 


AXX DN HEH SIEVE ا‎ 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
٤‏ 
ا 
ا 
د 


قل لتاقلا ااا 8039107 


المايسترو في العلوم التفوق بين إيديك 


1 - جدار الخلية أ - تتكون من ألياف طولية 
2 - النسيج ب - يتكون من السليلوز 
3 - العضلات الهيكيلة ج - يتكون من خلايا متماثلة 


ب ) أمامك صورة للجهاز البولى لجسم الإنسان › أجب : 


الإختبار الحادى عشر 0 
السؤال الأول ( أ ) : إختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


اد كويد البلاستيدات الخضراء فى الخكا قق (الحيوافية ب العضليةت الغيانية ب الهضمية ) 
و في حركة العظام . ( الورمونات - العضلات - البول - الألكترونات ) 
3 - يتولد التيار الكهربي من حركة  ...................‏ (العظام - العضلات - الإلكترونات - السيتوبلازم ) 
(ب): ماذا يحدث عند : 

3< زياةة فة انكر في الدم ؟ ل ييا ااا يي يا LL‏ 
2 - عدم إنتظام ضربات القلب طبيعياً ؟ 


السؤال الثانى ( أ ) : أكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الأتية : 


1 - الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة ويمكنه تخزين البراز . ) ( 
2 - المواد التي لا تنجذب للمغناطيس . ) ( 
8 دائرة جميع أجزاقها متصلة:. ) ( 
( ب ) قارن بين : 

1 - الجلفانومتر والمقاومة الكهربية من حيث : ( الإستخدام فقط ) . 


CK O StH VHD V GH ا ا‎ CHD VSO اا اا‎ SD ا .اا ا ا‎ HID U SH HV HD ا .ا‎ GV OH ا‎ HD V GH VSO ا .ا ا .اا ا‎ VO U اا‎ V GH VSO .جا ا‎ YD .ا‎ IH VOD V SH YH YD VGH VO اا‎ VHD U SH ال ا .اا ا .ال ا اا‎ OH ا‎ VHD V SH YH YD V HI SH ا‎ VD U SH ااا‎ DV HID U SH ا‎ VHD U SH ااا‎ YI VD U OH الا الل الا‎ YI الا الل‎ YH YD HE مد لمات لاا‎ SHE HE YHA, 


2 - الجدار الخلوي و غشاء الخلية من حيث : ( الوظيفة فقط ) . 


59 
إعداد الأستاذ / أحمد مسعد 01068929488 


E ل‎ 


CAV VD HEH SIEVE OH KY DV VHS Hk VV Vx HV HID SHE YH VHD V GH YH SII VOID V OH YH VD V GH VSO SII VOI VSO YH YD V GH OH SHV OID VSO HYD V HI YO SIH VOW U SH YH YD V OH OH SIH VOI SH YH YD V GH VSO YII VOID OH YH YD V HI VSO SID VOID OH YH VV HI OH YS VOI VO YH VV OHI OH YS VOD U SH YH YD V HI OH SIH VO U SH IH YD V HI OH IH VOD OH HYD V HI OH YH VD U SH SIH YD VGH OH IH VD U SH IH YD VGH OH YID VD U SHE IH YID VGH SHE HD DV SHE EH YID YH OIE YID YDY HEV, 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
٤ 
ا‎ 
ا‎ 
د‎ 


E O O O O O O 
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المايسترو في العلوم التفوق بين إيديك 


1 - يفضل توصيل أعمدة الإنارة في الشارع علي التوالي . 0 ) 
2 - تعمل الجاذبية علي إستقرار الأجسام علي الأرض . ) ( 
3 - تتكون الخلايا العضلية من ألياف طولية تساعدها علي الحركة . ) ١‏ 

( ب ) أذكر اهمية كلا من : 

1 - النفرونات . 


الإختبار الثاني عشر 


1 - تنتقل ................... من ممقبض الباب إلي اليد . اا و او الخرارة جد مايق ) 
2 يتكون جسم الكائن الحي من مجموعة من ست ين تاف ( أنسجة - خلايا - أعضاء ‏ أجزاء ) 
و وحدة بناء المادة . ( الخلية - النسيج - الجزئ - الذرة ) 
( ب ) : قارن بين : 

5 الحالة الساظة و الحالة الغازية من حيث ( طاقة الجسيمات ) . 


CHK O SHV DV ا .اا .اجا ا .ا ا ااا ا‎ VI V OH HY V GH VSO ا‎ GID U SH HY .ال‎ YI .ا ا .اجا‎ YH اجا‎ YH ا .ا‎ VHD U SH YH YD ال‎ OH ا اا الا ا‎ VI VO ا‎ VHD V SHE HYD VGH OH ا‎ VHD U SH الال ااا لجالا ااا‎ YI VID الا‎ YH YD HE HID VIE VHD, 


ا 

00 : : 5 

السؤال الثاني ( | ) : اكمل العبارات الأتيه : إٍ 
إٍ 

E 2 8 57‏ ا 

1- ...................... يتحكم في مرور الغذاء من وإلي الخلية . إٍ 
ا 

١ 

2- ...................... الحيز حول المغناطيس والذي تظهر فيه أثار قوته المغناطيسية . 
5 ر 

3 - يعمل ..................... علي إخراج العرق . إٍ 
ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 


1 - قوة جذب الأرض لجسم كتلته ( 100 جم ) أكبر منها لجسم كتلته ( 75 جم ) . 
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المايسترو في العلوم التفوق بين إيديك 


HEV SHE HHA,‏ الحا اا SHE‏ لحا ااا الا اال ااا ااا 


) ( 
فت إعدي طرق إنتفال الحرار» حتفل من خلال الأجساح الس ةفق . ) ( 
3 - أنابين مصنوعة من البلاستيك والسليكون تستخدم لعزل الأسلاك . ) ( 
4 - مقياس يستخدم في قياس درجات الحرارة . ) ( 
5 النيقية قكلها و ) ( 
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E ال‎ 


CAA XN HXH SIE. VIE OH KY ا‎ 


ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
د 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
د 
ٌ 
د 
د 
د 
د 
د 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
٤‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 


